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ఛరత రాచరికంబుమా ప్రజలహాక్కు- 
అట్టిత ల్లి యాశీస్సునే నఖిలపి.౦తు. 


ఫీంరామచందు)ని శేంయోభిలాషచే 
న్యాయసామాజ్య"బు ఖ్యాాతిగాంచి 
బుద్ధమహోత్ముని సద్ధర్మ నింతిచే 
శాంతిభద్భత లెల్ల వాటబడియె 
ఘనవి వేకానంద గాంభీర్య మహివాచే 
పంచభూతంబులే ఛభయముజెం దె 
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న్యాయవిక్ళమ పిపాల నాయకులును 
సత్య వతులు, యహి సాది శ _క్తీయుతేంల 
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కూర్చి కూర్చి మెత్తిడికొన్న గుమ్మి పొట్ల 
కాపుపొట్టను నింపని కతమటబేమొ ! 
చింపులళా గింజగార్చు నీచిట్లిజోలె 
శదుపొట్ల నెప్పుడు నింపుళకుమొ. 
కాదెనీయెద్దుపోటు ర_క్షంపుచుక్క. 
నృపుని మకుటానవెల్లు యాకెంపుముక్క_ 
మసలు నీదగునుదుటి వఎమ్మటలజాలు, 
అధిపునుదుట ముత్యాల కుచ్చగుచు వ్రేలు, 
---వానమాములై వర దాఇవారిగాకు, 
*థనికుడు-వీద 
కోడుపుకుచాలిన కబళము లేక 
ఒడలికిచాలిన ఉడుపులు లేక 
బెదలుచావక బంతుకు మొందుకో ? 
కడుపుకువాలిన కబళమువుండీ 
ఒడలికిచాలిన ఉడుపులునుండి 
ధనికులు బ్రదుకక చచ్చు టెందుకో ? 


అనువాదకులు 
---కాళోజి నారాయణరావుగారు. 
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ఆనందుడు 


* పెండ్యాల రామానుజ రావుగారు . 


మారీ రమాసము. సాయంసమయము. ఆనాడు ప్వై_ 
O౧౫ 
డివసము కాబోలు చలిమిక్కుటముగా నుంజెను. గోవింద రాప్ప 
నుఃఖు ఫూారితమెన వదనముగలవా కె శ కిహినయొన గదసకంా 
ష్‌ Q__ తి... ఎంవి a __ ౧ 
స్వంమున “లలితా! నాసెతిని గహించిపని, SOC ENS 
థి oes a 


ప్రో వ్రంచబోవును. "కావున భె ర్యమవలంబుచి కష్ట వదంపనల 
S 


గ్‌గ్య మింగ నన్నీ ఆనందుని రక్నీ ౦పుము యాను పాొోగా 
కా 2 
ములు విడిచను. 


గోవిందరావు మరణవా _ర్హవినగానే జనసామాన్యమ గ 
వారి గృహమున గుమిగూడిరి. కాని, రావుగారి. స్వజాతయుోో 
వరచటికిరా లేదు. లలిత రోదనధ్వనులు అచటి వారల హృదయ 
ములందు (పతలీధ సనించుచుండెను, ర్మాతిగ డచు ముండెను స. 
విద్యుక్త ధర్మానుసారము ఆరాతియే వ్రత సంస్కారము 
కావలసియుండేను. సంస్కా-రవీధి నిమి త్రమె "కానలసిన సామ- 
(గని సర్మగహించుటశెవరును లేకపోయిరి. పాపం! అట్టి సహో 
యమమున ఆనందుని లలిత తనస్వజాతీయ "పెద్దమనివీ వద్దికీ 
పంకపించెను. లలిత వారిచేతులలో కొంత దవ్యము: పెట్టగా నినా 
టంక్రముగా నాటిరాతి దహన సంస్కారము నెర వేరెను 
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మూడవరోజు అస్తుల తీసుటకై లలితా ఆనందు 
చీగున్ఫాకు త్ల శానముసకు వెళ్ళిరి. ఆరోచెవఠు జ్ఞుతులురా లేదు. 
ఆనులని*] నాొకచోజీ+* నొక వన మందు కట కొని చేరుక గల 
సడయందు విదునుటకుదని* నదీమత లి పాపమో లలళతామ తల్లి 
య్‌ 
నుంఖము ను పథమిచుటకో యనునటుల ఎవ టుచుంజెను* యీ 
బిపాచ వీగమునుండి నేడు నీన్సపోవుచున్నా వా ?' యంచు రెండు 
| 
దుఃఖ బాప్పుమ లు నిడిచను అలీత. యీమె దుఃఖమ:నకా 
డిన తపి కిసూాదడ ముఖము కలక నో లేదు కాసి ౫ ఫీరముచే దోఃఖము 
అష్టక అక్‌ తా దేవి నిఓచిన అసం మోనీక”నిపోయి యచట 
పిడి షా తే వదు. 
అన)గడు బాబ డి. భసివ్వుద్వు రమాన పరిస్లితుల 
వ్‌ శ్‌ @ 
దు అరయమోామయిననగా నుండజను. 
పనియనరోజు స్వజూటి, ౫ పెద్దమనుష్యులు కొందరువచ్చి 
డ్‌ ఇ 
పం దలి చి దుఃఖంచగు *డెదని బోధ ఎకి సపుందు జగ్గు కార్య 
ఇ తుమ. గణిెచి విచారించిగి, ఎలిశ తనని స్పహాయ నసితిని తెల్య 
ఎం న్‌ ఖాత 
శేసను. కాని యా పదలు నాస్త్రములన్నిటిని ముదుపెట్లా 
(టు A) 
అన్నదానను మదకు వారిలశెనా యివ్నీ! చనివో చగొప 
జ a_. అ 
నరకము పా శ్లించునసి భయి పెట్టిరి. 


హాందవ నారీమణులు ఏధ్ధి నరకము అనగనే భాయి 


౮ 


భాంతులై. దార? నాక వేకర్పుటకు సిగ్ధహా ము. . ఏక్పణచాలా 
మెత్తి హృనయ ము గల వారలు. కావుననే లలి కాదేం తను 
నున్న సొమ్మంకతీసి వారల చేకుబయందు పెట్టగ నే వారు సుతో 
మీంచి]. అఫుడు తెగిన పయతక్నములన్ని చేశిక. నాడు బరాటుక 
ముగా, మనసా, ఆఊఆకువందల అశ్చ)జాతి కిఖామణులు ఆహారము 
లారగంచి పొట్టలు న్‌ు చు సంభా ఎనఐ కై నిరీక్షి ంచుచుండిగి 
అపుడు యీమిచేయవలెశో పాప మా లలి తా జేవేవుతళోచ లేదు. 
భోక్షల సంత్భ ని నీయే మృతజీవి సంత్భ పి యువి _భోధించిన 
'పెదలవాక్యములు ఈమె మనస్సును భమ పెట్టుచుం డెను. కానన 
తన భర ఆత్మశాంకికి, తనభర్త ఆ సిరుత నృ్మయవఅచుటకు 
సంతసించి ఇ త్తడి పాఠాన్ని యమ్మ వేసెను. చూకుచు డగానే 
లు వానిపగొనిపోయి వారల. యి సయం చామకొొని 
-్వాకయు దెచ్చి సంభావనలర్సించిరి. * అమ్మా 1! నా ఇంబెచటణిక 
పోవుచున్నది, మానాన్న కొనిచ్చినచే ” యని భోరున యేడ్బెను 
ఉవంమడు. కాని పాప మోూబాలుని భావిజీ*త మేమోకాని 
స్ప/స్తుతస్థి సతిని పరామర్శించు వారు పెద్దలనిచెప్పి కుటుంబ నాశన 
మువేయు స్వజాతీయులా ! కల్ల- 


తెల్ల వారగనే ౫ ృైవామందెచటచూచినా చిన్న పోయిన 
సకల నిరాధారజీవిత ముల జూచుకొని లలితా దేని హృదయము 
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బ)దలే దుఖ వాహిని నయనములిసంణా పువహింపసాగను. 
Wt 

శవ ఆత్మహత్య ౩ ఎన్నియో ఉపాయమనుల బన్నెనుక *ఏ 

ఆనందు?ి జీవితము తననాధ్ధుని వాక్యములు ఆమె ముందు 

పత *.మాయొను. 


జీవిశ పరమావధి నిమి గమ *మె భిక్షమెగ్సుకానుటు యే 
సమంజ సననితలచెను. ఒక బట్టలమూట శీరమ్నుపె నిడికొపి 
ఆఉనం౦ందుఏ చంకన పెట్టుకొని ఇంటి బ_గుటికి వెళ్ళగనే ఆయి౧6€్‌ 
నుజ యూని ఆమెనాసి అలై, మడ Ty. నావద్ద అ బుమ్యు 
సుకు (ము ముకిఖా శనులు దప్ప మరేమి లేవు. యోామూాలు 
యంకు కెట్ట్లుకొనుటకు బట్టణుకలవు, మిగిలిన సాయాస్పదమంత 
నా ప్వుజూట్‌ ములు అన్నదానమున కై నినియోగించినార్కు అని 
షేనముగాయ నెను, దీని-పె ఆయజమానునికి జూలికల్లి పెద్దవని 
షల చర్మసె నిరసన ముక ల్లీ సంఘ దురాచార వ్యామోహా 
దేవత ఆగంవాము బూనినట్లు నటించెను. 


లలిత "పెద మనుష్యుల యందొకరి యింటికిజని * భివ్షూ. ' 

(ట్‌ 
చేహియచనను. యోూమాట యాత చెవినిబడగానే “వెళ్ళు వెళ్ళు 9 
వమన 4 1 నభ. 
మని బయటి కరుదెచెను. * అయ్యా ! నా దవ్యమంత శాస్రం 
ములను దొంగలచే కొల గ్‌ట్రంచి యిపుడు నాసితినె నా జూడకి 
స్వజూలి దాననైన న్నాపై దయలేక యుంజిరా* యని బట 
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మాూాభలెను, "కాని యాతడు కోరినా వేళ పరవచుడై త; నె "కరుచి 
లలిత నావలకి 7ంటించివే ను. 

జ భితమెగ్యు న ఆనందువి సాకుచు కొన్నిరోజుల. 
ముగడకినది. కాని యిప్పుడానందుడు ఆప 'వత్పరమల 


“i 


ము గలవాడే! 


న్‌ 
. 


ఎగనిగసతించి. భిచమెతు చదు "కాలముడవీనదో, ఎవ 
అట 


ఆజా'నుసారము జీవితమా £ల్సికొనినదో యూ లలి ఇ దేవిని 
పపంచమునుండి దీనికొనిపోవుటకు కాల మాసన్న మాయెను, 


ప 


ఒక-నోట పరుండీ తనశరీర ధర్మ్శములన్ని టిని వురచిన లలి తా డస, 


Za) 


2 


/5 


“నంద దుని అంత్యదర్శనమున శే నిస్పతు నగల కనురెప్పల తేంహాను 
కాని ఆనందుసి అంతక దర్శ నము అసంభవమాయెను ఏమా 
మెప్పాణను ల నదళను. 

ఆనందుడ. ఆటలాడుచు ఆకలికాగానే "Ey 
అను ఇ ’ $య ము దగరికరాగా ఆయమ్మ పలుకని కరణము 
తెలినికొననివాడై | పనబడేెను. కాని పాపమా యానందుని 
"కాశవవఎ మంటికుప్పగాని తల్లీగాదు. కాని Maes 
ఆనందు” తన మాన ఎ వే(మను మరవజాలక్‌ వు*త శ్‌ 
గతంచి వమైనడో కదా | ఏనికష్టములకు మూల మెనరో "వారు 
ఏనిభావి జీవిత మునకు చాధ్యులయ్యెదరా ? 
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వ మనపె స మేనేజర్‌ రూపాయికన్న వఏిలువె నది. 
Qa. a 
ఎందుశో తనం కే మనంచెవటోడ్సి రకం య. ద్‌న్ని సంపా 
దిసున్నా ము, మేనేజర్‌ వెండి ప్లా వం న్న ఈరాగనా కాలో 

మానవర క్షం ఎక్కువయి మిడివుం ది. 
ధనము ఒక గొప్పశక్రేగాని స త్యాని! ప౦ఒ౬మైనవరొ ధి. 
* నన = 
ధనికుల అధికారానికి సత్యవ: గప్పశతీ తను. సుజా స 
సత్యానికి రా జేయన్న వూటలేదు, 
న సోది 


x న 
xX xX XxX 1 


నవ్వించడమంకు వెక్కీ.రించవ వాట బుద్ధికి హృదయా 
ఏకి గిలిగింతలు పెశుబే నిజమెన హోస్నా.. 
ఖు అ ఛా 
x జప సో 
చైతన్య స్ఫూర్తి డితో పరికీలింపగ 3 న వ్వ కకి సౌందర్వ 
౧ వా లై 
మంతటా సాశూత్క-రిసుంది. 


షం ణో స 4 
రచనఅం చ ఒకవిధమైన ఆత్మ వ్రత అందాలా 
పపంచం 'తెలిసికోడగిన (పల్యేక వి విశేష మొక టీవుండితీరా లి, 
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దీ పౌవల్టి *సముదాల లకీ ్మనర్పయ్యగారు. 


ఆనాయ సపానలి అమావాస్య. గొప్ప గొప్ప ధనికులు 
మహాభోేశ్య్టంగా సంకుగుచేసుకొంటున్నారు. పట్టణ మంఠా 
కళకళ్ళాడే దీపకళిశలు కన్నులకు ఇంపుగా కనుప్‌న్తున్నాయి. ధన్‌ 
కులు an న స్త్ర) వారణ చే చేసుకొని మంగళారతులు తీసువొని 
పరవూార్న్ష పుచభ స్య ములతో విందులుగుడుచుదున్నా "ప, బద్ద 
పెద్ద మేకలు బంగా సామర్మిలుు దూదిపకుపులు, అ త్తరునూ నెలు 
బుగబుఇలాకు రస వాకముల్సు యేకచూచఛినా లకీ ష్మపసన్న మే. 
మేళ తాళధ్వనులు పట్టణమే తా మారు మోగుతున్నాయి; 
మేకలలో పచ్చక హర “దీపాలతో లశ్షీచేవి పూజలుచేస్తు 
న్నారు. కట్నములు ఇచ్చువారు ఫుచ్చుకొను వారు, యెవరి 
గృవామిన చూచినా మహో హడావిడి వారి రీవివారి పోకడలు 
౨మోమాది] మహా ఉత్సాహంతో పొంగిపోతున్నారు ధనికులు. 


ఆ పట్టః"నికి వెలుపల భార్యాపిల్లలతో సగము కూల 
వోయిన గుడిసెలో అన్నములేక నకనకలాడే పొట్టలతో మహో 
పరిద్యము అనుభ వస్తున్నాడా నిర్భాగ్యజీవి. అతనియింట యిను 
సశైల తల్లి ప్రళయ నాట్యంచేస్తోంది,బక్క చిక్కిన జీర్ణ గహో 
లతో నెన్నుకుఅ సుక్కుపోయిన పొట్టలతో వికార స్వరూపా 

తో శావీన నా. ణాలతో మూల్లుతున్నారు. ఆనాటి కీరెండు 
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రోజులనుండి కూడులేక ఆబాల గోపాలము స్పృహతప్పి ఈ 
మూలకొకరు ఆమూూాలకొకరు పడిపోబినారు. పండుకొనుటకు 
-వాపైనా గతిలేదు! పాపమా యింటిముందు దీపము నెలిగించు 
బశకెనా చమురు లేదు. దరిదు9లకు, 


పట్టణాన జరుగు మేళ తాళధ్వనులకు మెలకువ వచ్చింది 
'స్టనికీ యేమిటాధ్వని అనిలేది క మ్రైచేత పట్టుకొని ముసలి 
పట్టణము వై ఫుకు వెప్లచున్నాడు. ఒక్క-సారిగా అతనికి పాణ 
ములు లేచివచ్చినవి, ఇవాళ్ళ దీపావళా ! అనుకున్నాడు. నెంటనే 
వెనుకకుతిరిగి ఊగులాడుతు సంతోషంతో గుడిసెకువెళ్లి భార్యా 
'ఎలను వెఫుకొని ఆసమాచారము చెప్పి చవోలెలు తీసుకొని. 
సటణములో పలికి వెల్లి ఒక భవనము మును ఆగ్‌, అమ్మా 
రెండు దినాలెంది అన్నాడా బికారి సొస్టీచూపుతూ వ్యా 
ముఖాలుచూచి అసవ్యాపడి ఈర్ష్యతో 


''యువత్మి 'యేమినీముఖం ? 

“బిరార్హి అన్నము లేక తల్లీ ! 

“యువతి అన్నము లేకపో తే ఈపండుగుదినం కూడా భికు మేన టా? 
“బికారి పండుగ నేకదా అమ్మా వచ్చింది, కబళ ముముద్దె పెట్టు 
“యువతి కోబళము లేదు గబళ ము లేదుపో. 

“బిశార్ని ఆకలి మంటచే మల మల మాడి పోతున్నాము తల్లి 
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““యువపో ఆయితే రే వుంటావు పెట్టు మంట వా |} 
“వికారి” అమ్మా! చూడు. ఈ వీల్లలు యెళ్లు ' కూలగిల ఒడి 
వోతున్నారో | నీబిడ్డలె కే యికే అందువా తల్లీ, 
GO Po య 
పుణ్యాత్నురా౭న్ర, ఇలాంటి బీజ్జలు నిరు కలుగు 
చారు. కబశి ము పెట్టి మరచిపోదురుగ దా | పుణ్యం 
ఉంటుంది తల్లీ | కలిమిలేములు ఇాశ్వుతమ లా ! 
“యువతి” ఓరీ | నీకంద్దమండ్యా పుణ్యమంటూ దానమంటు 
ట్‌ గ్‌ పపు. లలు నాకు కలుగాలంటావా. ఇండ్లల్డు" 
అడకో. ఫవినవరిగి నీతులు, సూకృలూ, డానొలూ 
పుణ్యాలుఆంటూ నీగొడవ నీవునాగెడవా నేననూ 
అదుగో అనూస్నేహితురాలు తన భ్‌ రతో యొట. 
Pn) ౮ 
సం సాలాడుతుందోవమూడు, 
“బికాం” తలీవి యూ యవ్వనం ఛా శ్వళలమా వెగాలు 
లా ) 
పీకుతున్నాయి. 
'యువతి ” శీము ఖ6 వెళ్ళు అని తలుపు చిగించుకుంది. 
వాసవమా ఓారి పట్టణమంతా తిరిగి తిరిగి వెసారినాడు 
యనరి యింటికి వల్ళినాయేదో సాకు వినజడ.తుంది. బికారి 
మొోజలాలిచు వారెవరు? కవపడ జీవుల తెగా తెలివేది, 
బడ “యా 
పాపను; పుణ్యమువా* కి యేమిళక్క. తోడిమా నవుడు ఆకలి 
మంటే మలమలమా డి పోవగా చూచేఅమనుజ రాతసులకు 
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పపంచ మే తలక్రేందుల కనబడ తుంది. బీదల ర కము వీని 

నాన్‌ జ 
విప్పినిచేసే ధనిక వర్షానికా | దయాదాశ్నీ ణ్యాలు. వారి సంవ 
దంతా బీడలర రమ గాక యమాతుంది. ప్వర్గానికి తంతెల- 


కదుతాతా? 


శు -న్యముఖాలత వారు ఆనడులేయి పియాణమై 
ఒకపళ్లై డారిబట్టి పోవుచుండగా తోవలో ఒకతోట కావి 
కల్పి ది. అక్కడికి చేశిగడిెసలో వున్నము సలవ్వతో వాగి 
సమాచారము చప్పగా ఆముసలవ్య సంతోపి.చుకుంటు-- 
నాపోణము ఉన్నంత మట్ట కు పోమించుతూన్రుండు. అని సెక్షి 
తాను ఉడికించుకున్న కందగడ్డలను వారి అందణ్‌కీ పెట్టింది. 


అప్పుడు వాకిహృదయాలు దీపా లె వెల్లినవి. 


ote ce 


ఒకొడవటిగంటి కుటుంబరానుగారు. 

ఏక] హిత్యరచనకు వస్తువనేది వుండాలి. ఇది జీవితా 
నుభవంవల్ల *భిస్సుంది. కావ్య నస్తువు కోసరము పితివాడుం 
ముందుతనలో వెతుక్కుని కాని బయట వెతకడు. డానివి తన 
లోనే అంకె తన అనుభవంలోనే యమూచుకోగల వాడు అద్భష్ట 
వంతుడు ఆదిచూచుకోలేని వానిలోపలనుండి వచ్చే వే-రేపణ 
వూరుకోని వదు. అందుచేత వాడు -సాహిత్యపీధులన్నీ వెదకి చ 
కనువైన విషయం తస్కరించి తెచ్చిఎంగిలి సాహిత్యంసృృష్టిస్తాడు. 
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'సేచాంబలి 


జ. విషయము. 
యుద్ధము ఆరంభము కావటానికి కొన్ని రోజుల పూర్వ 
విషయం. ఒక అమెరిక? పతి కావి లేఖి టోకి యాను డీ, చికా 
సోలో ఉండేతన వేయని వేర న్ట్రీ పిణయ లేఖ రాశాడు. దూర 
"దేశంలో నివసిస్తుఉన్న ఆ సంజయుడు ఆఉత్తరములో తన 
హృదయ జాధనంత చూపెడుతు చివర ఈముక్క-.లు రాశాడు" 


ఈ తరమునీకు చేరుతుందని నాకు నమ్మకంలేదు. జపాను 
సెన్సారువారు ఈ ఉత్తరాన్ని విగయపడితె, నీనాసంబంధం 
కొన్నాళ్ళకు తెగిపోయిన శై ఇంతకు ఈడ కరములో అవర 
అక్షరము, వెదకిచాచినా రాజకీయ వాసనకనపడదు. యిదంతా 
ఒక్‌ విరవావేదన. అయినావమొ! నాఉ_క్తిరమూ భద్భంగాచే*న 
నాడుకడా ! నావృాదయ'వేదన నీవు తెలుసుకునేది. 


వు_తేరము మాతము చికాగోచేరింది. కాని పతికావి 
'లేఖరి వేర జపాను సెన్పారులు, తపాలాధికారులు ఒకచిట 
పంపారు. దాంట్లో ఈవిధంగావుంది“ మిరు తమ వేసయసి 
'వేరరాసిన వు_త్తరములోని తుదివాక్యాలు శీవలము అనుమాన 
పూరితమైనవి, మేము యెవర్మివెనాన శే ! గృవావ్యవహారాలకు 
షా + ఓ... 
సంబంధించిన వ్ల_త్తరాలు వివ్పిచూడము. 


“ అజ్‌కల్‌ ” నుండి అనుతాదం 


* తిధిఅలుము. 


ఇాంవన్ని కౌ కౌముదుల న్నాన మొనర్చి మనోజ్ఞ కాంతి వి 
న్నా Mee నీనగర సౌధములిన్నడొ దర్భనీయమై 
ee అ నెమ్మదినిగూఢ చలతృమయ ప పిభావమో 
ఓరున పాడుబడ్డపెను. గిబ్బల జేసె భయాస్పదం౦బుగ౯. 
ఈసువిశాల సౌధక మనీయ సభాభవనాంతరమ్ములకా 
గాన్‌ లె ర్రకీఐధు గణమ్ముల అందెల సవ్యడుల్‌ మనో 
ల్రాస రం పూర్ణ మధురస్వనగానక లాపమెన్నడొ' 
మూసపుజేయులూక కములమోతలునేడిట ని శనించెడుకా. 
.*మళ వప్తుసంచయ సువాసనలీయెడ వీచువాయుదొం 
తరళ, లయించి నట్లీశల దావుల జల్లిన ఈ(ప దేళ మ 
గ్పారువుగ, పాడుగబ్బిలపు పుల్లులరొచ్చెడు గంపుచేత దు 
ర్భరెము, నసహ్యామై నిలువ రాని న పోయెనక్క ఎ! 
ఆపసాదాంగ జో పవనప్ళఫ ల 
వుషప్పసౌరభ న్రైము ల్నేడ పూర్ణమాయె 
కానువించును పల్లేరు గాయలుమ్మె 
తలును, నాజీర్ణ శిధిల సౌ ధములయందు 
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నేవాంబలి 


న్యాయపు దీతగైకొని దయార్ష్శ మనస్కులునై సోజూళి నా 
త్మీయుల భాతినెయ్య్గముననేలెడు జేండు వసించుచోటు, లా 

3 లీ సై 

"గో! యముకీంకరుల్వలె కృపాంబు దరిదు9లు సై జనా 
న్యాయము దోచుచోరులకు నాస్పదమా యెనుకాలబ్బా మె. 


మలయసమోారుడీ వనసుమమ్ముల చెక్కిళులంటు వేళ, క 
న్నా౭త్‌ెలి పేమభాహణ, వినిస్వనము ల్చెవిసోకెనాడు, శ్వా 
మలరుచు లారిపోయి యళుభ ప్రతిపాదకత్ర నవల్లకా 
డల, జనియించు బూడిద సుడుల్చెలేగును నిచ్చలిచ్చటళా 
ముష్క_రవిరోధి దుష్కృతమ్ముల సహించి 
విస్మృతిని (దోయుకాల దుర్విధికినాగి 
మనుచునున్నవి పూర్వవై భవముజూప 
ఆగియుండునొయింక కల్పాంతమందు,. 


—-వంగల రుకా రాల గారు 





స్‌ో 


Ped 


* సంతపుి జానకిరామారావుగారు. 


చేను, రామాం న్రకొన్ని వసువులు కెచ్చుటకా బై స్కీలు 
ఒజారు కెళ్ళి నామ పట్న6లోకిసా మానులు _ సె కిలు హ్యాండిల్‌ 
శ సిలిర్లి వా పన్‌ ఇంటినై పు వచ్చుచుంటిమి. దారిలో చాలా 
చంది పొయాణీకులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చుచుండుట 
బట్టి = సె కిల్‌ గంటను మోగించుచు బీికొను వేయుచు మెల 
సంగా వచ్చుచుంటిమి. హశాత్యగా ఒక లి విచ్చగాడు 
మాదరిని సమిాకించి “బాబూ ఒక పెసఅనెను. రఠాంరావు 
'పొము ! ఎచటికై నానేగి నెకరిచూచుకొమ్మ” నియెను. నేను 
ని _స్తబ్బుడనై ఊరకుంటిని ముసలి బికారి మావె వె పుచూచుచు 
తన అ డుపుపై చేయినుంది “బాబూ” నిన్నటినుండి అన్నం లేదు 
చాలా క కడుపులోని పేగులు అరచుచున్న వి, 
కరుణచాల్సీ ఒక పై న యివ్వండి బాబూయని తన అమాయక పు 
చూపుచే ఆకలిజ్వాలచే మాటనచ్చి రానట్టు మమ్మక్థిం చెను. 
ముసలి బికాగని చేను బాగుగా పరికించిదూచితిని. శరీరము 
పూర్తిగా వంగిపోయినది. చామన ఛాయగల శరీరము, తెల్లని 
గడ్డము, లోనికి ఈడ్చుకపోయినకోళ్ళు, పాతగుడ్డ చేరికలు చిరిగ 
పోయినవి భకించి ముదుసలి ముందునకు సాగీపోవుచుండెను. 


సేవా ౦జలి 


దాఎళోనేుు రామూ5ావు పోతా ఇలా ప) స ౫గి 3 
కున్నాము. హిందూ దేశము బిక్రాీలకు తావఎంబు, మనము 
ఎవగినిదూ దినను ము సై. తుట చూచుదునేయున్నామయు. మనకు 
బి కారీలపై దీనద్భవ్టికల్లుట సహాజ మే. మన దేశంలో ముస్టిన స 
పు. గడుపుకొను వారిసంఖ్య వి*నిగానున్నది. వీరువచ్చి 
మనల నస్థించినపుడెల్ల మన మేదో ఇచ్చి పంపుట, పీఠల 
న్సివుల చేయుచు. ఏమిపనిచేయుటకుగసాడ ఉత్సుకత లేకుండా 
చేయుచున్నామని సిఫంగించుదుండ మరల బికారి ఏీరికడే 
తెచి 'బాబూ' దయదాల్చ్బండి ఒక్కపై స అని దీనవదనముతో 
పలుక రామారావు పొమ్మని గద్దించను. వనప్పటికి భి కుకుడు 
మావెనకాలే రావటం పొరంభించినాడు, ఆశాదృక్స్ళదంళో . 
వెటబడి తేనేగాని యేమైనా దొరుకుతుందనే మొండివిపాసచే. 
ఎందుచేత ఏనికింత మొండి పిపాసంటా కేమో, చూడండి సూట్‌ 
హ్యాట్‌ వేసుకున్నవాళ్ళు తప్పక యేమైనా చేతులో వేయక 
పోతారాయనిి రామారావు తనని కిలు నాసికోపపు దృక్కు._ 
లతో మావెంట పడ్డావేమిటి. మావద్ద నీలాంటి సోమరులక 
డచ్చి చ్చేవాడుక లేదుపో! అన్నాడు. మేము తిరిగి వెళ్ళడం మొద 
లెట్టాం. ఇంతకు మున్టీ వాడు మావెనువెంట రావడం మాని 
వేయకుండా వస్తున్నాడేసూ కాబోలు. ఇంతలోనే మోటారు 


సార్‌ అలజడిపినిపించింది. మేమిద్దరం వె డిల్‌ దొ అక్కున 


ముందునకు సాగిపోతున్నాం. రామా రావునన్నడిగాడు సిగరేట్‌ 
వుందాఆని. లేదని జవాబిచ్చాను నేను, ఐతే సీజక్‌ పెన కొన 
మందువా అన్నాడాతను. సమోపముకొటో ఒకసీజ5 పాకెట్‌ 
కొని సిగరేట్‌ను కాల్చుచు కాలేజి హాోస్ట్రరోకి పి వేశించితిమి. 
అప్పుడే రమేశ్‌ కల్సి నిన్న మిరు ఆగలేదు మోటారు హార్న్‌ 


పాడా ఇచ్చితిని, మిీగుజించి పాపమాబికారి.- — 


రామా రాన్ర దీనవదనంతో ఏమో రాడు మరణివెనా. 
అవును పాపం, ఆ అమాయకుడు మోటారు హార్న్‌ చప్పు 
డుకు గాభరాపడి కింది కావ్చేశాడు. ఎలాగా లే నేమి ఆబీద 
వాని పామై తే పోయిందిగా. వాని పా) మేమి లెక్క 
కొస్తుంది, ఈపపంచంలోవాని ఖరీదు ఏముంటుంది. వీనికొణికు 
ఏడ్చా వారు యెపరు. పఏనిఫొజుకు పిసుచపు పనులాగబోతా 
యా అన్నాడు రమేశ్‌ నావైపు చురాస్తు నేను. ఈ | అంటూ 
రమేశ్‌ అసలు మా కేమిటం కు సిగరేట్‌ "తాగడం తప్పనిసరి. 
అవి దుబారా ఖక్చులుకావు. లోకంలో ఎంతమంది త మడబ్బు 
ను దుస్వినియోగం చేయుటలేదు. కాసి ఒక సెసాకే బికారి 
తన పా9ణాన్ని ఆత్మార్పణం కావిందుకున్నాడ్చు దీనికేమి వెల 
లేకుండా బోతుంది కాబోలు అని అన్నాను. ఇంతలో రమేశు 
తనదారిని పట్టాడు. నేను వాలాసేఫువరకు ఈ విషయమై 
ఆలోచించాను, ఇదంత ఒకపైస క "అశేగా ! అని సిట్టూర్సు 


శీవాంజలి 


విడిచి అశువులు రాల్చాను. తదుపరి యెవరికి వఐ"చేయమునా 
తీశేమూదిరి అయిపొయ్యాం. 


వొాఠకలోకం గ్రహించ వలసిన దొక నూట. అదేమంశే 
మనము వేదవాళ్ళయందు విశాల దృష్టిని ప్రసగించి వారిని 
ఆదరించి యేటై న పనిని కల్పింప జేసి సాధ్యమైనంత సేవ జేయుట 
శ)యస్క-రము. 


వంకట 
నమ స్తే! ౫ జభరద్వాజా 


మానవుని నిత్య కృత్యములో అనుభ వించే అవస్థలల్లో 
ఆకశాభంగ మొకటి. 
* జ ie 
సరాభవముకన్న పదికోసులు వెళ్ళింది ఉత్తమం. 
* x xk 
కరువు దినాలో పెండ్లి దండ య్మాతలు. పి ల్యేకించి 
"వా(చాబాదులో 12 డిసంబర్‌ రోజు 801 "పెళ్ళిళ్ళు. 


జ జ 3 
నేదరిక జీనితమంశు శరీరమునకు కయలాంటి దన్నమాట 


జ * * 
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శ థి ఉర అర అక యె 1 
మణి ” వద్ది పిపూర్ణ పర్సన విటి ( Personolity ) 
వుండంచత ’ money , సిపిమా" మార్కె ఓట లో చలావణిీ 
కావడానికి ఆస్కొా.రంవుంది- 
* 3 ళ్లు 
మున మహీళి పంఘానికి నుంఆా%లు తంతాలంళ1ు 
మహాభ క్రి. ఈమూధి. నిశ్వాసము ఇ కాపట్టక వీక్కు 
తింటుం చేం ? 
ఖ్‌ & x 
చదువుకు న వయస్తులో సంవానవుంకె వాలికి హా 
సున్నకూ నున్న. 
ea 
& & 4 
వీరికి పందల బితుకు విచ్యాపాటిలోఇాభి రామాయ 
గాలు ఆరంభ శూర తాల కార్యక మాలతో గడుస్తుంది. "కాని 
అంతా నిరరకం. 
® 
ఓ « ఖః 
చదువుకున్న వళ్ళంతా జానపదుల సేవ జేస్తే లోకకల్యా 
ఆం తొందరగా అబ్బి చె వసాన్నిఛ్యానికి దారి యేర్పడ తుండ 
నుకుంటా, 
ఫ్లో fa న 


చివాంజలి 


పిక పపము 


జసర్వచేపభట్ల నరసిం వామూ క్రిగారు. 
రాఫచేశిన కార్యం వాపభూయి్యిిం. పిస్తత మాము 
రులట్క కొళంకిస. రాధ శరీరం పరస్వాథినమైన కళేబరం, ఆత్మ 
మాతం అగ్నిసాక్షిగా పిణయ ఘూాడి, శిరస్సు పె దిక్పాలకుల 
సాఫీగా మహత్తరమెన వైదిక మంత్రములతో పసుపు బియ్య 
ము చల్లీన వాని ఇఛానిస. 
అతడు ముదుసలి. కామకోధలో భాలణగిపోయిన 
వాడు కావుననే ఆ వుతుంక్తు తన వాకుకాడని గు రించినాడు, 
కొందరు మేనమామ పోలికని మికొందరు అక్క కొడుకు పోలికని 
అన్నారు. ప్రపంచ మునకు మాతం రాధ కళంకని అని 
తెలియదు కావుననే సావాసించి నిన్ధారణ చేయ లేక పోయింది. 
x గుమ్ముడి కాయల దొంగ” అంటుబుజాాు తడుముకున్నాడు స 
ముదుసలి. తన పక్ష ని బాగా గు ర్జెంగి అనుమాన on 
వొబల పియత్నం చేయసాగాడు. 


'స్నేహబంధ ము మాంగల్య బలంకం ట్కు మాతా పిత పౌ 
త్సల్యంకం కు మవా త్తెర మైనది. ఆస్నేహిత సంబంధము యొక్క. 
పరిపక్వ దళ యీ స్ర్రీపురుషు షు లౌకిశ సంబంధమునకునాంది' 
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భగ్న పేరుకు లికువుకు ఒకనాటి శేయికలుసుకున్నా గు. ఒక 
దానిపె నొకటి స్వా చేయుచున్న మబ్బు తునకల మింట జూచి 
నవ్వుకున్నారు. 
కార్య దీశూతత్చనుడై న ముదుసలి తన పియత్నంలో 
విజయలక్షి చే వొంప ఒడ్లాడు “నీవునా కవసరం లేదన్నాడు 
op ౫» 
నిష్క_ గగాం* పావనమెన హూందూవమత సిదాంతములు అన్నా 
గస Qa (a 
Od ~ రీ ఖే ప 
కాంత మైన వసువును ముఖ్య ముగా (యాస దగ్గంకే తీయుటనై 
సమ్మతింపవ్వు అన్నాడు. రాధ వాంవాటమినదని | బతిళూూలింది 
ఫి ష్‌ 
కాని ఆముదుసలి పాపమొనరించి పశ్చాతాప పడుట మరో 
పాపమున్నాడు. ఒక ఒరలో రెడు కచులీ ముడవన్నాడిం. 
ఆకాశం శూ :సంగావుంది. నల్లటికారు మబ్బులు ఒక 
చానిపె నాకటి, శీథీఏలాసాలు జస్పుచు సాగుచున్న వి. ఆనల్లటి 
మబ్బుల్లో ఒక మెజపు తళుక్కుమంది. రాధ తన పాపను 
తీసుకుని బెలుబే*ంది. కష పరుపరలోనే భ కి శెకణింపని 
a లు హాయి లు 
/ ede త ఎ అధ గ గా ఒర మొ క్యా 
శాస్ర పమాణ ము. రాధ తిన్నగా నడుస్తూ మాన్య పపం 
చాన్నిచూచి చిరునవ్వు నవ్వింది. ఆ నవ్వు ఎండిపోయిన పెదన్రుల 
మొద అంకుఃంచి కణ 7లో మాయమైంది. రా3)0తా (సయా 


ణం సాగించింది. 
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దివా కరుడు తన పియాగణాన్ని సాగించినాడు. పాపాయి 
శకెన్రష్షమన్ను ది ఆళ జ్ఞం రాధ చెవిగుండాపోయి హృదయానికి 
భాణమున శే “ గిలింది. రాధ తుళ్ళిప్యాది, ప్విణంలో వ్యక్తు 
ఎంతా నవు తమ పనులకు పోన్రుచున్నారు. 
“అమ్మా! వావాయికీ ఒక మ ద అన్నం ? "అంది రాధ. 
“ మేము (బావ్మాణులం, ఇప్పుడే వీలుకాదు” అంది ఆవిడ. 
“అమ్మా! ఈచిన్నపాపకు కబళం ” అంది రాధ 
శ మేము వి ద్యార్థులము, ఆడవాండ్లు లేరు అన్నాడా తను 
బైటకు వస్తున్న తనతల్లిని లోనికి వెళ్ళమని సెగచేస్తూ, 
లే తల్లీ! బువ్వ” అందిమరో యిటి ముందు. తెల్లనిరవి బింబము 


లై 


ఎరజాగింది. 
యువకులు తమ గృహిణిలను దర్శించుటనై “కాబోలు 
ఆత్రంగా బ్రంశ్లకు వన్వున్నారు పెలములనుండి. కొందరు 
యువతులు శృంగాకించుకొని తమ భ రల .నాహావిసున్నారు 
అందు కొంద * వీధివెంటనడిచే యువకులను చూస్తూ తమవిధిని 
తిట్రిపోసుకుంటున్నారు. 


సమయము చాలా పిశాంతంగావు-ది. కబళము తీసి 
కొని సమిపమ ననున్న తటాకము వద్దకు వెళ్ళింది రాధ పాపమా 
పాపకు అన్నంపెట్టి తనుదోసెడు నీళ్ళుమాతిం తాగుదామని, 


విగ్ర 


తటాకము మయో'” సమాధియందున్న బుద్ధ బేవునివ లె పి శాంతం 
గావుంది. తట *కమునుఎడ్‌ చిన్నచిన్న అలలు ఉత్ప త్తిఅయి 
కమేణాతీ* స్తూ ఒగ్గుకు జేరుచున్నవి ముసలమ్మవ లె. 


“అయ్యూ! లే ఇదిగో అన్నంతిందువు లే” అంది రాధ 


చేనిబలం తెచ్చుకొని, 
కాని పాప సమాధానమివ్వ లేదు. 


శ అమ్మా! అమ్మా 1” అని మరల అంది. ఆధ్యని విచార 
పూరిత మె విపూదంగా ప తిధ్యనించింది. ఆధ్యని పథమ (శుతి 
లో రాగోత్ప తి అయినట్లు బొంగురుగా వెడలింది. అ పియ 
త్నంగా రాధ కండ్రనుండి రెండు అళుబిందువులు నేలపై 
రాలాయి. పీసను కదల్నీ మాచింది. కాని పాపమా పసిబిక 
పరమపచించి-దని తెలిసికొని భోరున ఏడ్వసాగింది. రాధ చేతులు 
వణక్‌నప,. ఆమె చేతుల్లోనుండి పిల్లజారి క్ర)ందబడ్డిది. 

తనక వి_స్టీర్ణమైన పిపంచంలో వమిలేదని ఇప్పుడు 
గుర్తించింది రాధ. ఆమె రోదన పర్వతాలను సతమ. కరిగిం 


చింది కాని భగవంతుని లీలలను సంఘశాసనాలను మాత్రం 
నరగంచ బే, 
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నన్ను నీలో ఇముడ్చుకోతల్లీ ! అందిరాధ. 

“ గభిల్లు” మనే శబ్దం ఆనిళ్ళ బ్దాన్ని 'భేదిస్తూ అసి 
శీధిల* పర్వుతీసింది. అ శబ్దంతో పాటుతటాకంలోని కొని 
వీందువులు వై కిలేచి ఒక్లు  వెవున్న బండమోదపడి జాకి పోయినవి 
మరికొన్ని గరికవి, కొన్నీ మరల తటాకములోనే కలసి 
పోయినవి. 

కొన్ని మాతం తామర పతంమాదపడి ధగ ధగ 
మెరసినవి. 


హా 

*వాజ్మయంలో విలువగల "లేఖలు వొయాలంటే ఎంత 
సంస్కారం, ఎంతోవివాలమెన విద్య, జ్ఞానం, ఆత్మొన్నత్యంవుం 
డాలి. ఎందుకంటె కామాన్ని స పీ (పటి ఏిజీవిలో లెక్క. లేకుండా 
వలకబోసింది. కాని రసిక త్వాన్ని, పేమను, ఆత  సౌరభ్యాన్ని 
ఇవాలాొ జూగతగ్యా విలువగ్యా క రువై నా, అపురూపమెనట్టు, 
ఎక్కడో, ఎవరూ ఎరుగని, ఏ అనామక్రనాదయంఎలో నోకటా 
శీ _సు౦ది. ఎల 


'తాటిపల్లి చం దయ్యగారు. 
కాలచకంం' 


సఫ్యాము సామాన్య కుటుంబానికీ చెందినవాడు ఐదారు 
ఎక్‌ ముల పొలము స్వంత, ఆ_స్తిగావుంది. ఆ (గామంలో (పభుత్వ 
పాఠ శాలొకటుంది ఆపాఠశాల్లో నాలుశళో శ్లాసు వరకు విద్య 
"చెప్పుదురు. తలిదండులు ప్యామును ఈ పాఠ శాలకు పంవిస్తుండే 
వారు. స్యాము మంచి తలివిగలకురాడు. ఆ సంవత్సరము 
నాలునోశాసులో ఉ స్రసడయ్య్యాడు కాబటి పెదచదువు చది 

గా వి గారె యు ఏ 
వించుట కిపష్పపడి ఆ గా*మస్తుల పోొదృలమువస్ల పట్టము పంపించి 
నాడు తండి? వ్యాము అచట హోస్కూల్లో ఐదవ తరగతిలో 
చేరాడు. శ్యాము చాలక స్ట పడి చదివేవాడు. స్వగాామము 
నుండి నలకు ఇరువై రూపాయిలు కుమారునికి తండ పంపించే 
వాడు. ఇవిచాలక టూ్య్యూహ౯ లుగాడ చెప్పేవాడు. పితి సంవ 
తరం పరీకొల్లో మొదటి తరగతిగా ఉ ల్రీర్గుడయ్యె వాడు. 

గ rn) 
ఎలాగో కవించిచదివి చి. వ. పాసయ్యాడు. కాని లాభం 
లయ 
తండి తనకొొడుక్కు ముందు ఏదో ఉదొోోగంచేస్తాడనే ఆశ 
పడితే శ్యాము ఎంత [పయత్నిందిన ఉద్యోగమే దొరుక 
లేదు. ఈ బెంగవల తండి మంచంపట్టాము కొదిరోజుల్లో 
౧M © ఇ న్‌ 
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పరలోక గతుడయ్యాడు. శ్యాముకు యేమిదోచక మదాగనుకు 
నెళ్ళిపోరనాడు. 

మ్మదాసులో తనశేదైన ఉద్యోగం దొరుకుతుందేమో 
నని ఆశచొొప్పున ప్యమంతి వెతికాడు తుడకొక హోన్చిటల్‌ కు 
చేరుకొని డా క్షరుగారిని కలిసి తనశేదై న పనిని చూవించుమని 
వార ధేయపణ్ణాడు. డాస్ట్రరందుకు సమ్మతించి నీవు మూ యిట్లు" 
నే భోజనంచేసి హోన్పిటల్లూ నాకు సహాయంగా వుండుమని 
చెప్పాడు. శ్యాముకు భోజనము పెట్టి నెలకు ఇరువది రూపా 
యిలు యిస్సుండవాడు డాక్ర్షరు. అందులో పదిరూపాయిలు 
తన తల్లికి పఫంపుచుండేవాడు. 

పస్వతేము డాక్ట రుగారకి సహాయంగా శ్యాము చాల 
చురుగ్గా పనిచేస్తూ మెప్పును బొందుతున్నాడు. ఆరోజు చేతినిండా 
పనివున్న౦దువల్ల జ్యూము ఇంట్కి_ వచ్చేవరకు wm అయింది. 
తనగదిలో కూర్చుండి ఏదోపు సకము చదువుచుండగా నంట 
వునిషివచ్చి భోజనానికి రమ్మని పిలిచింది. కాని జఇ్యామునాకు 
ఆకలే సులేదు అన్నాడు. ఆ రోజు వాము వైఖరి పూర్తిగా 
మారిపోయి చింతా కా)ంతంగా వున్నాడ లకో పిశాళ్‌. అప్పుదె 
హాస్పిటల్‌ నుంచి వచ్చాడు. కమల భ్ర్తరాగానే మన అమ్మా 
యిగురించి యేమైనా ఆలోచన చేస్తున్నారా! అని అడిగింది. 
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లోకులక నా వెరచి అతి త్వరలో పెళ్ళి-చేయకపోతె అప్రతిష్ట 
రాగలదనే భయముచేత నే _పయత్నంచేస్తున్నా కాని డబ్బుంకే 
చదువలేదు చదునుం టీ డబ్బు లేదుఅన్నాడు ప్రకాశ్‌ స 
కమల:-నేనొకమాట చెప్తా కోప్పడకండి ! 


ప్రకాశ్‌ :-యేటో చెప్పరాదు కోపమేమిటి. మన అమ్మా యి 
"పెళ్ళికే మన మిద్దరముగూడ బాధ్యుల మేగా ! 


కమల:-అయి తే శ్యాముకిచ్చి పెళ్ళిచ చేయేం అదిగాక మనకు 
మగ ఎబ్లవాడుగూడ లేదుగా? యింట్లోనే వ్రంచుకుంటాం 


ఎలాగా తేనం భార్యాభ రృలిద్రరు రాజీకొచ్చారు. 


ఆరోజు డాక్టృరుగారికి చేతినిండా పనివుంది. రోగులు "బాగా 
వాన్చారు. చాలా సపోయమవసరమై తాను చేయవలసిన పనులలో 
ఫొన్నిటిని శ్యాముకు చెప్పాడు. అతడు బవుశాంతంగా చాకి - 
చక్యంగా నెరవేర్చాడు. అప్పుశలకో పికాళశ్‌ కు సందేహంకల్లి 
శ్యామూా ! నేనిన్నిరోజులనుండి అడుగుటం మరిచాను, ప్రత్యే 
కించి యీారోజు నీపనియందలి నేర్పునుజూచి ఆళ్ల ర్య మేసింది, 
నీవుదై వశాత్తు నావద్ద పనికికుడిరినాను. మంచి నిద్యావంతుడి 


గాకనివిసున్నావు ఏమిచదివావు ? 
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చేవాంజలి 
శ్యాము:- యేమోసాక్‌ ఆవిషయాలిన్ని ఎందుకు లేడి. 
డాక్టరు,- ఉహు చెప్పాలి అందులో నాముందు దాచుకు౨కు 
బాగ)ంంటుం౦ందాొ. 
శ్యాము:- బి. ఏం చదివాను. 
డాక రుః-ఆశారం౦గా ఓ! బి, ఏ. 
ట బెనీ 


డాన్షరు కిప్పుడు తనబిక్ష కొజకు వన్ని పయత్నించకుంకా నే 
లు cs 
నమ్మలీయెన వాడు దొరికాడు. 


ఒక శుభముహూూ రాన రాజ్యం శ్య్యాములకు పెళ్ళి అముంది. 
కొన్నిరోజుల తర్వాత శ్యాము డాక్టరు పరీక్షలో కూర్చొని 
ప్యాసయాడు వేరే స్వంత హోస్పిటల్ను పెట్టాడు. తనతల్లిని 
లు (౧౫ 
రవ్పించుకున్నాడు. డాక్టరు శ్యాము అకు మదాసు నగరంలో 
లు : లో 
మంచి పలుకు బడికలిగింది చూచారా కాలచక్ర మెలాతిరిగందో? 


అదా వూట 
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ధర్మసందేహాలు, 


నుతేమ; మతమని వోట్ల టమేశాని సమ్మగ వలా ? 


ప్‌ సంచమంతఆా "దేవుని విక్షలై re. 


ష్య 
క్‌ 


ఎ ఎ 
sao CT 


ఇనికుల స వీదలర కం Vee మేమి 


os A 


oy 


కోటుకొడి ర (దన్యము కర్శలకు, యూగాలకుు, వేశ్యాగ్భుహాలకు, 


(0 


కూకురడ నీదసంఘాల కుపయోగి స్తే బేవునికి mn ? 


ఏం 
~~’ వ 
Wy Cy 


సాతి, నత్యము నాచించు వాక్కు వ్రీలశేలాగో. పతీ తము 
పురుషులకువల దా ? 


పన స్స షా 
మానభంగాలు వస్తొపహరణాలు చేసే వారంతాయెలా ? 
షః ప్ల పిక 


నీమా హోటళ్ళంళు అనూనాదరాభిమానాలు, అవార్టిజాను 
రాగాలు కలిగియుండుట త వ పై 
స్త స 
గర్భవిచ్చిత్తు చేసుకొన తలకు (పభుత్వమువారు యేమైనా 
శాసనము చేయగలరా ? 
షః స్త షః 


ముసలి తాతలకు మూడొ పెళ్ళి తప్పనిసరియా ? 


ప 
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చేవాంజతి 


అరు కాూచ్లలము. 
తీభువగామల చేరువ 
7) 
అరుణా చలమొందుగలదు | అయ్యది స 
వారికో పాగ్నిజాలల 
గురికకూాట ప'తీతిగలదు. గురుకుల వాసా. 


ఇ్రందుస్క_౦దా శ్రమంబును, యందమెన 
గుహలు యరుణాచ లేశ్షరు, గోపురములు 
శిధిల మెనను పోవన్సి శిల్పకళలు 

నేటికిని సుప్రనిద్ధపు, నీతముగద. 


ఆ శ/మము యరుణాచల | మాళ్ల/యించి 
ప్రక అతి సౌందర్యఛాయలు, పరివృతయణగు 
ఆరుయెకరాల భూమినియావరించి 
వందకును జనులమించు నివాసభూమి. 


గచ్చు జేసిన పరిశుద్ధ | గదులముందు. 

పర్ష శాలలు తోటలు బరగుచుండు 

రమణ సరివా/జ కులకును రమ్య మైన. 
సిగుదులును కట్టడములును | పెక్కు_గలపు, 
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నూనూగు మోసలు | నునుపువారకముంచె 
ఎ శవావస్థయు | జనకముం దె 
సంపూర్ణ విజ్ఞాన | సాహిత్య సంగీత 
గోవ్నీయందలిచవి | గొనకముందె 
శాంతతో సరసశ్చం | గారంపుచేక్టల 
కలలోననె నను | గనకముందె 
పొపంచకములోని | పసనులయందలి కొంత 
పా)ఏీఇతేయుయల | వడకముందె. 


గలిదండ్చు)ల విడనాడి | తపముచేయు 
కాతుకంబున విచ్చెసి ! కాలునిడిన 

రమణ మహాబువపి.వాటేక' | రమ్య మెన 
పుణ్య భూమియు నియ్య ే | పూజ్యులా రా ॥ 


యోగాన్ని ఇజ్యలచే |! యొడలు సృక్కీ-న యడ 
గడ్డంబు పండిన | కర్మయోగి 

భాంత స్టభావ ఏ | కాంతవాసంబుచే 
దినములుగడవీన | దివ్యబలుడు 

కరుణారసంబుక | న్గవలజి మ్మెడి మేటి 
బహ్మాచర్యముసల్పు | బా/హ్మణుండు 

మోమిమార్లాదగ్శు | మునివ రేణ్యుండును 
స్మచ్చవర్తనుడు ప | సన్నముఖుడు ॥ 


తె& 


'జేవాంబజలి 


మాత 2 

ఎస్మార కచిహ్నా౦బు | మహినిగట్ల 
శివుని స్థాసింప జేసిన | చిద్విలాసు 

రమళా మహాబుని నామనో | రంగవుందు 


సతేము నివసించుగావు త | సమ్మతము ॥ 


జ అంబతీ వాన జాత చాజ్ర్యూ 
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వేణు” 
ఫ్లా పా . యీాశ్వరయ్యు. 
'యేంలశ్షీ ణి! యింట్లో అంతా కులాసాగావున్నా రా ? 
అకులాసాగా నే వున్నారు మామయ్య, 
నీవ్రరావడము నెల్లూరి నుండా బెజ వాడనుండా లక్షీ WE 
లక్మీ:-నేను. పోస్తుతము బెజవాడ నుండే వస్తున్నాను 
మామయ్య. వీరు మాట్లాడుచుండే సమయంలో వేణువచ్చి 
'యేంలశ్షీ శ! యెప్పుడొచ్చాను మామగారు కులాసాగావున్నా రా 
అని అడిగినాడు. 
లత :-కులాసాగానే వున్నారు బావయ్య అంది. 
వేణు న్నేహితులువచ్చి బ్యాట్మమెంటక ఆడుటాని 3 
వేణును తీసుకెళ్ళారు. ఆటాడీ వచ్చేసరికి సాయంత్తం యేడు 
గంటలన్నర అమి౦ది, 
లశ్షీ a! కా స్తనీళ్ళు తీసుకురా అన్నాడు వేణు లక్షీ నీళ్ళు 
తెచ్చి యిచ్చి యింత ఆలస్యంగా వచ్చాను బావా అంది. 
వేణు:=-యీో రోజు పోతన సీనీమావుంది పోదామా లశీ శ 
అన్నాడు. 
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'నేవాంబలి 


లథ్మీ:-అవును బావా పచ్చ పచ్చగ కలినిపోడాంపద అంది 
వాళ్ళిద్దరు సినీమా కెళ్ళి ఆగిగి ఇంటికివచ్చి పడుకున్నారు 
తెల్లవారి ఉదయము వేణు ముఖముకడుక్కో.వటానికీ 
కాస్త నీళ్ళు ee అట క ఇచ్చింది లకీ, 
స్నానంగూడ బెశాడు వేలు ఇడి కాఫి రడసార్‌ అంది. తినటానికి 
మేం రడీసార్‌ అన్నాడు. వేణు ఫలహారముచేసి స్కూ.లుకు 
వెళ్ళాడు. స్కూళ్‌ . మధుసూదక 'శాననే విద్యార్థివచ్చి యేరా! 
సా రోజు అజలభారత -కాంగే/ను మహాసభ బొంబయిలో 
అవుతుందని అందులో ఇంగ్లీమువాళ్ళను భారత దేశమునుండి 
వెళ్ళండి అని తీర్మానిసారట యేమవుతుందో అన్నాడు. ఇంతలో 
ఒక 'కాంగె/సువాది స్కూ_లుకువచ్చి యీ రోజు మోటింగు జం 
ముందు ముఖ్య నాయకుల్బను అరెష్టు చేశారని చెప్పాడు. యీ? 
మాట వినగానే వేణు లేచి మనమూడెదుకు లే కెదుకు దేశము 
నొబుకు పాటుపడే నాయకులను జై ళృలోవుంచినప్పుడు మన. 
Qe 
పూరో్కోోవటము మంచిది కాదు అని ఆకాసు వీల్ల వాళ్ళందరిని తీసి 
ఫొని “ జె ముహాతాుగాంధీకిజె అంటు అన్నితరగతులకు 
యు శ a~ 9 
పోయాడు. యీ గడవిడకు వీధుల్లో మందికూడి జై. జై అన్నారు. 
యిదే సమయంలో స్కూల్‌ విల్ల వా౦డ్రు ప+జల్లోకలిసి ఉపన్యా 
నాలిస్తు జయజయ ధ్వానాలుచేశారు, ఇంతలో పోలీసధికాం 


అటి 


ప/జలెకీ లారఠీచాల్లీ అకర్‌ ఇచ్చాడు, వేణు అరెష్టు చేయ 
యై జ "డె లు 
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బడ్డాడు. రెండు సంవత్సరాలు నిక విధించాడాతనికి మేజ్మి స్టేట్‌ 
యోా వా a2 వేణు తండి) "తెలిసీ విచారపన్షా ఇంటి వా ఫ త్రో 
దేశంకోసం యెపనినైన చేయవచ్చు. మన దేశన్య్వాతంత గ్విం 
Qa. 
కొకు యువకులు పాటుపడకపో తె ఇంకెవ్వరు. కావున నా 
కుమారుడు కే లుకు పోయినందులకు యేమివిచారణ లేదు. లక్షీ శె! 
మి చావ సత్యాగ/హముచేసి జైలుకు వెళ్ళాడు బి కాసులో 
ఫి a వో ౧౧ 
వురదారన్నాడు. లక్షీ ్మ వాల విచారపడ్లది. నాలు” దు రోజుల 
తరువాత తల్లిగాగంటికి పోయింది. అచట ఎలప్పడు విచారంగా 
వుంటూ రోజు రెండుపూటలన్నం ఫలహోరంతినేది ఒక పూట 
భోజనమే అయింది, ఇలా పదిరోజుల య్యే సరికి వాలా శీణించి 
పోయింది. గాం జవహార్‌ మున్నగు ముఖ్య నాయకుల జీవితములు 
చదువుట అహింసా యుధవునేరాట్నముమోద నూలుతీయుట 
తనక రవగంగా పెటుకుంది. 
ఒఏ గ ౬ 


ర్స రోజు తండి, లక్షీ సని 'యేవమ్మా రోజు రోజుకు అలా 
థీణించి పోతున్నా వేంటీ? నీమనస్సులో యేంవుందో ఇప్పరాచా? 
అన్నాడు. యీంలేదునాన్నా నేను మంచిగనేవున్నాను అంటుంది, 
కాని మనసులో సంగతిచెప్పదు. అయినప్పటికి తండి? బిడ్డ 
కోర్కెను తెలిసికొని మదరాసు వేణు తండి)కి వు తరం వా)శాడు, 
దానికీ వేణు తండి) జవాబు వ్రాస్తు మేజప్టే/ట్‌గారు మాట్లా 
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'నేవాంబలి 


డటానికీ లెటర్లు వాయడానికి ఆర్లరచ్చారు అని తెలివినాడు. 
ఈవిషయం తెలిసిన తత్తణమే లవ ఆమె తండి, నాలుగంటల 
రైలుకు మచదా/సుకు వచ్చారు, లవ్నీ 2 ns తన బావను 
చూచి మనసునుస్థిమిత పరచుకొంది. తిరిగి సంటికినచ్చిన విదప 
తన బావకు నాలు” దుసారులు వు తరాలు వా,సింది. 

ఈ విధంగా ఏళ్ళిద్దంు చే/మలు అంతు లేకుండా పెెగిపోతున్నాయి 


ఒకటవమార్చి తేదీన "వేణు ఏడుదలయాడు. విడుదలె న 
తెల్లవారి లక్షకి కబురం౦ంపాడు కబుకుమూాచిన త కణం లవ 
మడా సుకు వచ్చింది. బాలారోజులరకు తిరిగి తనభావక లిసినందు 
లకు వాలా సంతోవపడ్డది. ఏళ్ళిదరికి యేదైన పరిశ్రమ “పెట్ట 
లనే ఉర్రళ పము జనించింది. వేణుకు డబ్బు కేం లోటు లేకున్నా 
శండి) నడుగుటానికి జంకుతాడు కాని ఈ విషయము లక్షి తో 
తనతడి) నడుగుమని చెప్పాడు. యేం మామయ్యా! నేనొక్క-టి 

“సత వింటావాలఅంది. యేంటమా ) నప్పు అన్నాడు బావయ్య 
౧న వేతి పిశ్ల)మ పెడుతాడట దానికో మూడువందల రూపా 
ఇలుకావాలి! అంది. మూడు వందలుకాదు మూడువేలైన 
యినాను అన్నాడు, వేణు తండ్రి) ఇచ్చిన డబ్బుతో భారత 
జా ఘు చేతి పరిశోమశాలు యను వేరనొక దానిని స్థానించి 
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నాడు, అందులో కాగితాలు సిరాన వారు మొదల న సనులు 
జరుగుతు "కార్యక/మం విజయవంతంగా సాగసచున్నది. 
ఓ నాడు లక్ష వేణుతో బావా ఒకమాట 'చప్పనా ? 

అంది యేంటో -చప్పుఅన్నాడు "వేణు. 

లక్షీ :-మరి మనపళెపూడు ? 

న్నీ యి లా 

ఇద్ద రు ఒకగికాకరు ముఖాలు చూచుకొిాటూ ముసీ ముసి 
నవ్వులు నవ్వారు. 
ఏయ్యుయులిద్దరు వేణు లక్ష్మి వివాహముహూ నము. నిశ్చయం 
వేసుకున్నారు. ఒక శుభముహూరాన ఏ్ళద్రరికి పెళ్ళయింది. 

ఫ్‌ పి గ ఇడ పుస 
జాతయ పెశవులు మంచి అభివృద్దిలోకీ వచ్చినవి. ఇ ను సుఖంగా 
జీవనము గడుపుచున్నారు. 
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నేవాంబలి 


C౧ 
అడ్త్భఫ్టైస్టాాణ 
అడూనగి అయోధ్య రామయ్య. 

“అరవిందా ! అన్ని యొగిననీవ్రు మూడు సంవత్సరాల 
నుంచి కాపురం చేస్తూనా వృాదయాన్నెరిగిన, నీవే ఇలా శంకి 
స్తూ మాట్లడితే ఇకనే నేమనగలను ? ఎన్నడైనా నీ రామం 
పర క్ర్రీతో మా టెనా మాటాడినటు చూచావా” 

QQ 6౬ 

“ మశ లేఈఫోటో యేమిటి? మనఇంట్లో, ఊళ్లో అంతా 
ఏమంటున్నారు?” 

“అబ్బ! నేను నీకెలా బోధించగల్ను? నామాట నమ్ము 
లోకులు, బంధువులూ ఆడిపోసుకున్నంత మాతాన నీనిర్మల 
మైన వాత్సల్యాన్ని మంటగలపుకొని యావజ్జీవితం సుఖంచ 
బోయే నాధుణ్ని వీడగలవా? ” 


4 9 


జ లే 


“ అబ్బ ! ఆకంటినీటినినే చూడలేను. నిష్కూరణంగా 
ఈ నింద న్నాపెపెట్టకు, ఆమెనాసోదరి. ఆభావం ఈ ఫోటోలో 
నీకు కెన్పిసులేదా? (స్రీగీ సవాజ మెన ఈర్థ్య, తన భర పర 
స్ర్రీలోలుడై తే, కాబట్టి నీను శంకించటానికి తావు లేదనను 
కాని విశాల హృదయంతో యోచించు, ” 
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“ కిందటి తడవనే మిరు పట్నం వెళ్లి నాలుగు నెలల 
వరకు ot ఇచే ఐయుంటుంది. నేను మొదట 
కూడా ఆనును -నించ లేదు. కాని యోూఫోటో "మేమిటి ? ఒక 
ధర్భపల్ని తననా ధుని పాదా ఫిపే.కం చేస్తున్నట్లు ఇంకా నమ్మక 
పోపడ మేమిటి ? ” 


“ఐతే జరిగిన సఘటనంతా చెప్పుతాను తరువాత 
స నిర్ణయించు. వకచేశేమో అనను ఆని రామం ఇలా 


చెప్పసాగాడు. 


* ఆరో జులో ఇంటి బాధలుపడ లేక, పట్నం ఉద్యోగాన్న 
“న్వేవింపబోయిన రోజులు.  నెలపదిహేను రోజులు "కాల్ల 
కాయలు కాశోట్టు తిరిగినా ఉదో్యోగం దొరుకకేదు. కాని అ 
ఆంధ /వితొ మిహుని దయవల్ల తన పత్ఫికలో కొన్ని కథలు 
మాతం వేసుకుని తృణమో పణమో ముట్టవప్పుతుంచే 
దానితోనే సవరించుకు. టుం బేవా శ్చ కలా ఉండగా ర్సీరోజ 
పెద్ద బజారులో “దో కాన్ఫరెన్సు జర గుతూంకే వళ్ళా వున 
కన్నాను. ఐదుదాటిండి ఇంకోపదిని మషాల్లో సభ ఆరంభ 
ఆవతుంది. కాబట్ట వమెయిక్‌ రోడ్డు గుండా వేలితే ఆలస్యమా 
తుందని ఆ---._-వాళ సందలోనుంచి (Crosscut ) 7 


౧౧ 


వెళ్ళిపోతున్నాను, వఏమాత్సం చప్పటూానికి అలవిగాని ఆసంద' 
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జీవాంజలి 


చూచేవరకు నాకంటినీళు ఆగలేదు. ఏమిట రవిందా! వాళ్‌ 
జీవితం. అందుండి నడుసుున్నంత సేపూ, “పీరు అందులోని భో 
“ంమేళౌలు జూలు, వా శ్లవిసీతపు చర్యలు, భార్యలు శా౫ 
పకి ఒకవిధ మెన మబ్బు క కాగా ఎన్నావవఎంచినటు వాకు వేసీ 
కృత్యాలు మొసనలై నవి నాకళళో మెేసాయి ఈపిధి అనే దొకటి 
సృష్ష చిందటు నంటి వారేశడదా అకుప న్నావు, అలా పోతుండగా. 

wp) 
ఎకస్నాశుగా ఒక విళహుళశనుకది. '“సనొాశారరోయాకు, 

a వ YS 
వెటనే నాకాలేజీ జీవితం నాఇఎటిపక్క_5 ఉన్నవాం జీఏత్‌ 
స్ఫురణకొచ్చాయి. ఆమెనన్ను తన హ స్తసంజ్ఞతో ఎలిచింది, 
ల Wl 
పోకుండా ఉండలేకపోయాను. లోపలికి వళిం తేరురాత ?, 
కుర్బీలోే కూలబడాను. 
Gs 
“ ఏంజానకీ-నీ జీవితం! _” 
“జాను. “(పభాకరం ఆ నెలరోజులు వొవద ఉండిపోయాణా” 
© 
ఆరోబదానుంచి నవతన్నే పెళాశతాము కాని యీావృనై వదని 
౧) 6! _o "ఈ 

నవు మాత మ్మతో పంత జ్ర ఎంఐ చాసనురుచినోజు జగ 
సంఘటనలు తెల్చుగా?” 

“ఆం! తరువాత ?” 

“ ఏమున్నది---కన్నత ఓ గంగపొలు కావటు జఏగింది. 

హా 

= మె చెప్పినమాటలన్నీ ఇప్పుడనుభివంలోకి వసున్నాయి, ఆరోజు 
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నుంచి ఏకాకిని పోయినాను, ఉన్నఆ స్తీ ఆరునెల్లు గడిచింది. 
కగరువాత డబ్బు లేదు. కృపి. ఆధారపడుదామనునన్నాను. 
ఒక మిల్లులో పనిబేయటానికె. వేళుతుండేదాన్ని. మానేజ! 
రోజు బలవంతంచేయబోయాడు. ఆపని చాలించుంనెషను. 
గాప్రభాకరం కలవడు పెళ్లి కాదు, ఇదే రాత్రింబగళ్ళు భాస 
నిరీక్షణ. ఒక ఇంట్లో దాసీగా పనిచేశాను కొన్నిరోజులు, కాన్‌ 
చురదృష్టంవర్శ ఆతని భార్య నాకం కి కుహాపికావడ ) మానేజగు 
తో వననుసరించబోయాడు అక్కడికా పనికిస్ట నీ! ఇలా 
౨డుగడుక్కు-. ఎన్నోదాటుకుుటూ నా ప/భాకరం కొంకు నిర్‌ 
క్షీస్తుంచేదాన్ని “నన్ను ప/ధమం స్వీకగంచిన వాడతను ఆత నే 
నాభ రి ఈ ఆలోచనలతో కఆొడ్వ్వే నిరీక్షించాను కాని సర్వ 
జగత్తుకే నామె కామమువ్భృవించిన్ను తెలిసికొన్నాను. అంతా 
నన్ను నిర్భంధించినట్లు తోచింది నామకి *౨గింది. ఎక్కడ లేని 
వోపమొచ్చింది వెంటనే అనగా పదిహేను రోజునుంచి ఇక్క 
శుంటున్నాను ఇప్పుడు బహిరంగంగా చేను వేశ్యను. డబ్బుక్షై 
కరీరమమ్ముకు నే కులటనుకాని ఆరోజుల్లో నన్ను బలవంత పే 
వాలివరూ నాదగ్గరకు రా లేదు. ఇక్క_డ మాస్తునుకదా అందరు 
రంగ్‌ రంగేలాగా ఉంటారు. వచ్చినవారంతా వాళ్ల ఇంకే 
పోతారు. మరినావద్ద ఆ బహిస్సౌదర్యం లేదు దానికితగ్స ఉపకిర 
శాలు లేవు నాపె కన్నె త్రిమూడరు ఈరోజుకు చి గ్యుం లేవు 
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చేవాంలి 


ఒకానొకరోజు అన్నాలఅని కిలిచిన చెల్లె నేడు “నాధా!” అనివిల్చి ! 
మోకామతృ ప్రి నడచటానికి నిల డివుంది కాని నా హృదయ 
అప్పటి “ అన్నయ్య ” నెజ్ఞాప పకం ంశోస్తూం ౦ది “ అంటూ నును 
వారిన వెక్కిళ్లు పె నుంచి ఆశు “సవం వంతి వస్తుంళకే స పకక 


నీఢ ౦ది, 


“ఇక వఏంచేయాల్సుండెనో చెప్పు అరవిందా! ఇల్లీ ” 
అన్నాను, ఆమె తలా కెత్తింది. “జాను” అన్నట్లు తలపూవీ. 
“నీకే భయంలేదు నీ పీచాకరం వచ్చేవరకు నిన్ను సాకేభర.. 
నాడి. ఇందుకు లోకవేవున్నా అన సీలత్యుం లేదు అని వజ 
రూపాయీాలిచ్చాను. 


సంవత్సరం గడిచింది ప/భాకరం రాలేదు. నేను 

నెలకు పాతిక పంవేవాణ్ని. ఒక్క-నెల ఆలస్య మెంది. ఓరోజు: 
39 

నాకో కార్జువచ్చింది ” అని చెప్పి సంజ్ఞాపక మొచ్చిందోశాని 
తన డాయరలో ఓచోట గు_ప్రపరచిన కార్లుదీసి చూఓించాడు 
అరవిందవిస్తు పోయింది * అరవిందా ! ” వద్దన్నా మొన్ననే వెళ్లి 
నప్పుడు అన్న ! నాకనీసపు కోళర్కెతీర్చండి అంకే కాదనలేక 
ఆఫోటో తీయించుకున్నాము. నావెల్లి ఫోటో నావద్దకూ+డా 
ఉండాలని ఉంచించేకాని వేరుకాదు. ఇప్పుడా నాశంక తీరిందా?” 
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అని చెప్పినరామం౦ వాక్కులకు ఆమె వమనుకుందోకాని రామం 
వత్తు స్తిలంచె శిరముంచి కన్నీటితో ఆతని ఆంగీని' 'తేడ్షీవింది. 
రొమం నంతోషమించాడు 

ఆంధ్రదేశంలో “పేరెన్నిక గన్నకవి, కవికోకిల బిరుదు 
నరటిన "ప్రభాకరళాస్ర్రైగారి కావ్యగాన మనివిని అరవింద 
యు కంగా 'పట్నరవాక్చాతు రానుం “తఆదెవరేక శవిరదోపట్న మే 
చూడ లేదు. ఆపనికోజా నిరవేరుతుంటుని. 

ఆతను పడ్యాలు చదుశ్రతున్నంతేపూ ఈం 'ఆదో 
పధంగా చూట్టం మొదలు పెట్టాము. అత్యముజాతేని కవితా 
వాహినికీ శంతసీరాపోకాన ఆకవిశ్యంపూ ర్త రి అనుభవజ్ఞం 
ఎడజొటుఫలం పళ్చాతపు అని మాత) నూహించగల్లొది 
రామం ఒక్క-డే. 


జాటీకి ఇంటీకి ప్రభకరశా స్త్ర, అరవిందా, రామాలు, 
'నెళ్లెసరికి రాట్నం వడుకుతున్నదల్లాలేది * అన్నా”! అని 
దణ్ణంపెట్టింది మళ్లీ ఆక్క-లకుచూచి 'నొరారత పోయింది. “రెండో 
(పష్కకదూచి "ఇంకా! 'నిర్ధాంత్‌ "బోయరది. అప్పటిఆమె స్థితి 
వ శ్రించడానికంోే ' "ఊేహి'సే జీహోకులు. 





తౌంగం 
$ జ కూరెళ్ళ వీరయ్య. 


“నమస్తే ! పభాకర్‌ యొప్పుడొచ్చావోయ్‌! ” 

“నమస్తే! శశి యిప్పుడే వచ్చాను” 

త్త శీ. నీవెప్పుడు వసావా అని నికీశ్సీస్తున్నాను. అంత ౬ 
స్యంగా వచ్చావేమిటి ? 


(వభాకర్‌ :=తవిళంయు శశి! చాలారోజులకు యింటికిపోయాను 
కనుక మాపాళ్ళు రానివ్వ లేదు. 


ఛి; యిప్పుడేమంత పొరపాకైందని తమించడం నీవ) 
వచ్చావుగా! 

ప్రభాకర్‌, (-మనన్నే హీితులంత వచ్చారా ? 

శశి: అందరువచ్చారు తమరే కొదువ. (పభాః-ఓ అట్లాగా ! 

శశి;-మిోవూరు సంగతు లేమిటి పాఖాకర్‌ 2 

ప/భా:-పల్లెటూల్లో యెంసంగతులుంటాయి చెప్పటానికి ? 
ఈ విధంగా హాట్టూడుకుంటూా ప్పభాకక్‌ ఒసకు 
చేరుకున్నారిడ్డ జ్ఞ గై gpa బిడ్డ బిడ్డ చిన్నతనములోనే 

wr జనమా, విల్ల వాడ 





అర్భ్థాయువు కలవాడో కాని పెళ్ళిలఅయిన నెలరోబ 
లకే శశి భర్త మరణించాడు తలిదండ్రులు తన 
చ పా+ప్తానీకీ దుఃఖంచి చేయున దేమి లేక కా లేజిలో 
చేర్చి స్తే విధ్యాధికు రాలవుకుందని చ్పోంచినారు. 


ప)బాకర్‌ శశివలే ధనవంతుడుగాకున్న కొంత భూవన్‌ 
గలవాడు. ఆత పకి విద్యయందు అపార మెన (చేమ శకి (పభాకర 
ఒకే శరగతివారు. ఇద్దరు చాలా అక్యోన్యంగా ఉంటారు" 
ప/భాకరంశు శనికి చాలా ప్రేమ. 
అది సాయంకాలం వీళ్ళిద్దరు స్క్మూర్‌నుంచి యింటి 
వ స్తున్నారు. 
క 407 | $3 | 
ప్ప'భాకర్‌ ! క్షబ్బుకి వెళ్ళుదాం నసావా ” అంది శశి, 
“ క్ష బ్బుకం౦దుకు కాలువగట్టుకు వెళ్ళు డాంపద 2) అన్నాడా 
౧౧ లు 
ప్రభాకర్‌. 
“మంచిది చేను ముఖము కడుక్కోని వస్తానన్నది ” శశి. 
ముఖాలు కడుక్కోని టీఫికా చేసి కాలువగట్టుకుపోయి ఒక పచ్చి 
నేల కూర్చున్నారు. 


ప్రభాకర్‌ రక్క_డికీ రావడం సంతోషంగా లేదూ ? 
శశి.తమ వంటివారితో రావడం సంతోషంగా ఉండదు మరి, 
పృ/భాకర్‌ :-ఇందులో నాఘనత యేముంది. కాలువ వొొడ్డు వచ్చే, 
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జీవాంజలీ 

గాలికి ఈపచ్చిక బయళ్ళో కూర్చుంటు నచ్చే సంతో 
వ మేకాని అన్నాడు, 

శకీ:-నీతో ఒకమాట చెప్ప నమ్ము'ళొవా అంది. 

పఛాకర్‌:- తప్పక అన్నాడు. శశిః:-నీపెన ఇే)మవృందంశే 
నమ్ముతావా? 

ప/బాకర్‌:=నమ్ము తాగాని అదినిజమె తేగా ! అన్నాదు. 

శశి:- ముమ్మాటికినిజం నీవేళ్యాగం జేసి. నన్ను పెళ్ళిచేసుకుంటా- 

నంట ధన్యురాలనవుతొను. 


చేను నిన్ను చేసుకు నేటంతా అదృష్టవంతుళ్ఞా ! నిను చెళ్ళి 
వనుక వాలని మనసులోవుంది కాని, పెకీ అన లేకపోతున్నాను 
అన్నాడు ప/భాకర్‌ ఇద్దరు లేచి ఇల్లుచారి పట్టారు ఇంటిచేకు 
కునేవరకు రాత్రి ాగాఅయింది. వీళ్ళిద్దరి ప్రేమలు అధికొమె 
కాలేజీలోగూడ గుస గుసలు స్పారంభమె నలి ప)భాకరుల 
ఫోటోలు జంటగా వొస్తు హేళన చేశారు. కొన్నిరోజుల తరు 
వాత వ)భాకర్‌ కు తండి] ' నీవక్క-డ బాలా చెడుగా పొవన్నర్తి రీ 
స్లున్నావటి అని ఉ తరమా వ్రాశాను; 'బృ్రభాకర్‌ ఇంటోకి టడ 
ఊేకాకు౦డ తండి) ఉత్తరమునకు “జహాబీహాడ ' | వాయ'లేకు, 


న్గనికి గర్భం అయిన సూచనలు కొనూకించావి ఈఏవాయి? 
తలిదండు)లకు తెలిసి ఛాగా చీవాట్లు వే? "రు. ఆ సొటినుండి శ్లోకి? 
యింట్లో నేవుంది. ప్రభాకర కు శశి ఈశా లేదనే విచారం అధికంగా 
ఉండగా తండ్రి) వచ్చి తన స్వగా'మానికి తీసుక వెళ్ళాడు. తన 
తండి నిర్ణయించిన అమ్మాయిని అవసరము లేదన్నాడు పభౌకర్‌ 
నేను సమ్మతించిన పిల్లను మీరు ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే ఆమె 
వితంతువు. మనకులీనురా లేళన్నాడు. యో మాటకు తండి 
ఎగిరిపడ్డాడు అలా ఏలు లేదన్నాడు. 
అశెతేనేను చేసుకోనన్నా శు పిభాకం. అయితే నాఆ స్తో 
వారసుడవా ? యీయిన: చి త్వరగా ఉద్వాసన? చెప్పవల 
సందే అన్నాడు, మంచిదంటా పభాక" కట్టు బట్టలతోనే 
యి౦ట్లోనుండి వెళ్ళి చక్క... బెజనాజ చెరుక్‌''ని శశికి బాటు 
మార్గంగా G4 తరం వా కాదు 

ప్రభాకర్‌ పీకూయ్యా యి. బి. ఏ. లో పిధమంగా 
4 శ్రీష్టడయ్యాడు. శశి సభాకర్‌ వుత్తరం చూచుకోని కొంత 
డజ్బు శసికొని యెవికి తెలియకుండా బెజవాడ చేరుకుంది. 


ప్రాట్‌ఫారంగున శశి ప్రభాకరులిద్దరు కలుసుకున్నారు. 
శశి వభాకరుకు ఒకటిక్కటు తీసుకుంది. ఇద్దరు చక్కా. మైసూరా 
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వేరా బలి 


కెళ్ళారు. అక్కడికీ వెళ్ళాక నని పాకరులకు అరెక్షిసమాజ ప 


తుల పీకారయు పెళ్ళిఅయి”ది. 


శని క డబ్బుళో ఒక స్వ'బిశీ బటల కొట్టు 
"పెట్టంచింది. ఇది జే సమయ ౧లో యున్షంవచ్చి బట్టల ధరలు పరగ 
క సాుచ్చిం౦ది. దానితో పిభ్ఞాకర్‌ పెద్ద వ్యా వారం 
మొద లేడు, శనికి మగవీల్ల వాడు జన్మించాడు. అతని నామ 
కరణాసికీ . తలిదండోలను రమ్మని కబురంపింది. ప్రభాకర్‌ ౫౮2 
ఈ విషయం తలిదండు)లకు తెల్పాడు అంతానభ్నారు యిరువ 
యొక్క. డినసము వే భోబవముగా దరిగింది. 
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శివ ప్రబోధము" 
మాసరంబెన తాపాన మేనుకుంద 
"రాజి తాచల వాసంబు రహి నొనర్చి 
జటివియైవల నానరింతు జపయునకట |! 
వాస రాథిఫుచడిణా వార యుస్ల 
భరము నట్టునీ వేసవి a 
పాౌందగ”వో ఎ శీ)నాగభూవనీవు | 
సడలక న్నళ్టుభ క కను నెడదనిన్ను 
భజన చేసు నది జక పారజూడ 
"వేలపడను ఇ శల పాలిట్టుేయ 
పాడియేనికు పరమేశ ! భ_క్షపోవ | 
చలువలంజిమ్ముచుక్‌ గడుసాఖ్యదంబు 
నైన యాహిమాచల గ ఎహోంతరముల 
ఎలమి పార్వతి గవియక నిట్టులేల 
నొంటిగా జవియించుచునుంటివోయి | 
ఆరయననుకూల యగుచు నీదరికిరాగ 
చనువుననులోనగొన కనుమునులవృ త్తి 
ముగరీతి నినుంటకు మూలమేమొ ? 
తావలచివచ్చు తరుణి సంతా మెందు ! 


ర్‌2 


న వాంబలి 


౮ 


గీ 


న్‌, 


1 


వాలం 


హద 


| 


=? 


I 


శీతిని (స్రీ లోలుడనిోలి శేతురనుచు 
చింతగలదేమొ కెలాన ధిఖరమక్షట 
ఏడ్లగా లేవొ ? గిరిరాజు వినుతిసేయ 
డంచునల్లితివో ? బాలు నించుని 
సందియంబొంద్యటోకుము యిందుదరుడ | 
అరయనేకాంత మందున నాలతాంగి! 
గొనుట కిషంబు లేకున్న వినుము కన్వ 
తండ్తి)నడుగంగ రాదొకొ తప్పుతోచ 
మితు)లకునై న దెలుపగా మేులుగాది 
మూాగిగాశివ ! దినములు పుచ్చజనునె | 
అండచేర్చిననీవు దాననుమసింప 
కన్నె, తన్ను దావచ్చిన కన్నెసడచు 
అది)రాజు సమ్మతి పడియతివనిడడె 
లంవటంబయిరా దె కైలాసమునకు || 
అఖిలలోకావనంబును నాశి)తావ 
లిమనోరధ సిద్ధియు నౌామహాత్మ ! 
కాన నీమోనమునుప్‌డి కాంతగూడి 
-వేగసుఖములనందు మో నాగభూప. ॥ 
_--చొళ్లేటి నృసింవో శర్మ' పహపురం. 
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3 జాట్‌ 


మసక మసక -దికటి. పడనుటి సంధ్యా రుణణాంయనాల . 
స్సు న్‌ 
పనాయగా గోచరిసున్నాయి. వరినడి నలుప'క్కి.లని డి (ద్దు 
హాలో యె 
బాక్రళివీసుంది, ఆకాశంపెని నతతా'లు వెవిడిలో. మఖా 
ఇ €...- po 
చూచుకుంటున్నా యి, దూరాన! ఊరళోను.డీ గివ్వు పెటి కనగా 
పోసిన పసిడిముద్దలాక నపడుతాంది. 6వ్రులు వే.ఉలోని ౫౧టుంతా " 
ఇార్సవ్యంగా చప్పుడు చేసున్నాయి. రానుడు "వుల నెమ్మి 
పొటలు పాడుతున్నాడు, 
“ మూడేను పషండాలె 
మూాగాద నిండా లే 
మాఅమ్మ “విటాలె 
9) 
మాకడుపు సంజాలే ” 
“యిపుడు యెవరు పెడతున్నారు రాయుడి అమ్మ "పెట 
ee) 99 ల) 
జంలచా అన్నాను? ప్రి ఏగివువ ఏ మూర 
సై AY వ గట్టుకు వ గవున్న నన్ను నే! దివవ్యు 
సిగ్గుతో కృంగిపోయాడు. 
వమి మాటాడవేం ? 
ళు 
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న! 
సవా ౧బలొ 


6 అమ్మే "పడుతు వండి * 

చాలుముంచా ? 

“ జీతము యిచ్చిన నాలుగురోజులు బాగ పెడుతుందండి, 
తర్వాత తానే కాస” 

క? 

తమ్ముడు క్‌ యిద్దగు చెల్తెక్లు. వాళ్ళ కేచాలదు 
మానము ఏడుస్తుంటారు ' బువ్వే'” అని. 

“సి జీతములోను౨డే నా ఏళ్ళందరికి టై 

“కస జీతము ”నాచెంతండి. అయ్య క బ్రైలమ్స్‌ ఇ లెన్నాడు. 


ae) 


అవ a కుూరో నుంది. 
pee 


“ఏమి చాలుతుండా మరి? 
( ఎవళ్ళి కల్లు నీళ్ళకు పోకపోతే...” 
“ తాగక ఊరకుంకు” ? 


“ బృతుకుతారండి ? ఆవేళకు అటుముఖందూపకవో తే ౫ 
* ఏమిణావరు !? 
' చావకున్న బ్రతక లేరండి ! " 
' ఏమి నీవ్రుకూడ తాగుతావా ' ? సిగ్గుతోతల వంచు 
కున్నాడు రాముడు, 
చెవ్వు“? 
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“ నిలకు ఓసార్కి రెండుసార్లు, అయ్య తీనుకపోయి పోయి 
సొదరక్తి 
స చులళ్ళకు క 
“ వా ఎకుగూడనండి ప 
శ అమ్మా మరి కక, 
' జయా కం తెలియకూూాణా తాగసతుందండి. ” 
"అంట మీరంతా 'తా)గుతారన్నమాట ” 
మే మొకళ్ళకేనానండి, జగమంతా తాగుతారు. రోజు 
క క్రీ అయ్యేనరకు యివన్నీ రూపాయిలు కూడుతాయి. i గవళ్ళ 
గ వ క 
“ సర్కారుకు పోవండి ? ” 
“ ఏమిచేసుంది సర్కారు వాటిని ? 
“ దీమోనండి” 
అతని కేకాదు నాకు 'తెల్యదు. వమిచేస్తుందో ? సర్కా.కు 
వాటిని, భూమిపన్ను, నీటిపన్ను, ఆదాయపుపన్ను, కరోడ్లిరిపన్ను, 
నాగినవాడికీ ఏవిధంగా లాభపడని ఆకల్లు పన్ను ఎక్కడమన్ను 


అవుతున్నాయి. కొంచమా ! యివన్నికోట్లు. ఈ కోట దృ)వ్యం, 


ర్రిశ 


సేవాంజలి 


ఈ అపార సంపద, ఈ మహ తర భూభాగ్యము ఊరకనే కూడి 
దా! ఎన్ని పాణులు ఎండలోకుమిల్కి వానలోనాని, చలికి బిగిసి, 
నిదలుకాచి, కడుపు అంటగట్టుకొసి శామి చే ఈ అపార సంపద 


కూడింది, 


చమటోడ్చి, శ లని వెచ్చించి, సుఖానికి దూరి మె సన్ను 
లర్భిసుఉన ష్‌ ఈ ప్తాణులు, మళ్ళీలిగ్లి గోలుకోవడానికీ, మళ్ళినూత న 
క తన్యంతో పనిచేయడానికి ఫొ తర శం చూచుకొని ముందు 
దూకటానికి ఈ ప)భుత్వాలు ఏలాంటి సహోయించేసున్నాయి. ? 


ఆష్టకా లేజిలు, మభ్యూజియములు, పార్కు=లు కట్టస్తుందా ? 
ఎక్కడో ! మూల మూలల ఆకలిమంటలతో తలతికుగక పొగు 
లుతుఉన్న బీదలకు యివి నవిధంగా ససోయ పడుతాని? యి 
ఎట్లా అందుతాయి ? దేశ స్ధితి అక్కడ మ్యూజియములు, ఆర్టు 
గ్యాలరీలు, బాక్పేోర్‌లు, సిమెంటురోడ్ల యె ఆభారపడి యం౦డదు.* 
జనసామాన్యముగా'దె లోని బియ్యం, ప/మిదలోని చమక పె 
ఆధారపడి ఉంటుంది. రైతు చేతిలోని బువ్వ రెతునోట్ల' 
-పెట్టడాని కే, వందలు వేలూతీసికునే ఉద్యోగులకు ఆవందలు, 
వేలూ ఉత్ప్తిచేశి తమను సిశ్చింతగా సాకే ద౦దు) డిస్థితి తెలి 
యదు ప్రతియేట ఎంతమంది నిసుగుల్పు తాగడానికి పాలు లేక, 


ర్‌ర్‌ 


సరియెన పోవణలేక, తని ఒళ్ళో పా/ణాలు వన లుతున్నారొో, 
6౬ ళు 

ఒంటిాపె గడ్డ పెలికలు లేక ఎంతమంది రావి ౦బవళ్ళు గడపు 

సున్నారో! పొట్టగడవక' చిన్ననాడే ఎంతమంది కూలిక నౌకరు 

ఎ పోతున్నారో, కళ్ళలో మెజప్కు హృదయంలో తృస్థ్యగల 

వ కలు తా తిషకుల్కు _ వెజ్జానికుల్కు శిల్చులు. ఎంతమంది 
ఎలి ములు ౬... ల్లా ౮ా' 

అనామకు లె పోతున్నారో |! ఈ స+భుత్వాలు ఎన్నడైన ఆలో 

చిఆచాయూ | 


దార్మిద్భమ్ము కష్టాలు, మ విద్య అన్నిదిక్కు.ల ఉన్నాయి. 
కాని సానుభూతి చూవేవాళ్ళు, ఫీలుఅయి కష్టాల తీర్చేవాళ్ళే 
వేరు, ఈ ఏడ్పులు ఈ అనంతృ ప్రి ఈ డారి ద్యం ఆకారణంగా 


౧ శా ‘ a 
ప్పడలు ఎందురు భ్‌ 6లవాల? 


యిటాఅని ప,భుత్యాల నడగండి! వంచేసాయో ! 

* ఆక్రలెతుందంళకే కంల ఏమంటుంది రాముడు / 

ని అడగాలనుకున్నా. కాని రాముడు దూరమెపోయాడు. చల 
యాల My 

చ లనిగారల్సీ, కాచికాయని వెన్నెల మామిడి పూవువాస న్మ 


నాముడిపాట నన్ను చుట్టుకున్నాయి. 


౪ వూంవేను సండాలె 


మాగాదె నిండాలే 
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మా అమ్మ పెట్టూ 
లు 
మూాకడుపఫు నిడాగ 


అమ్మ, భోజనానికి నిల్చింది. గాని వహులు సదు 
కుంటున్నాను. నక్క._లాకులు తెచ్చింది సయడేళ్ళడాసి. స 
బోవడంతో చే ఆప) లేక జీవి పె కన్ను చమరలింది. చింపిరి. 
జుట్టు చినిగిన చొక్కా. చాగలచక్తి ఆ కన్నుళో వదో చె న్వవ. 
గోదరించిందినాకు. ఆప్పుడే ఐవో ట్‌ తజీవి జా ! అనుకున్నా ను. 
వక్క-లాకులు. తీసికొని * ఏ ఊరు అన్న ” ” అమ్మ కొనుక్కు 
స్నార్కు పాణం నిలిచిపోయింది. చేతిలో అశాశాసుపెట్టి * తల 
తండి) ఉన్నారా” ? అని అడిగాను 


' ఉన్నరు” “ ఏమి చేసాను ? “కిరి” 
ఆటు మా క్‌ 
క్ర నీ'లెండు) అక్క_లు ఉన్నారా Ae ఆక్క. చనిపోయింది ' 
“ జోల్లెను నాతో అమ్మిండు ”! “ నీవు యింటికిపోతావా ? 
ళ్‌ పోనియ్యరు శ “తోలుతే?” “ఆభాతా ల?! “నిన్ను 


ఎంతకు ఆమ్మిండు షై “ "హఆెందుసా పా యిలు, ? 


పాపమా పసిడానికి రెంటి సంఖ్నశన్న ఎక్కువ తెలి 
దు కావచ్చు. బహుశః ఏ పదిళూవపాయిలవై న అమ్మి ఉంటారు. 
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“నీపేరు? శ సరస్వతి అనుమానం చేసిందినాకు. 

“సలు వేేమటి ? షా. వి క 

అమాయకంగా తన హృదయ మర్మాల, ముందముెపడూగం, 
ఉన్న ఆగిలనుచూన్సు అలాగే కూర్చుండిపోయాను. ఎక్కడో 
నూగు మెళ్ళమిాద పుట్నిలు తలిడ డు )లు. 

అుత పసితనాన సశొన్రలా అమ్ముడు పోయినచ్చిండె, 
తన హృదయటాధనూ ఆవేచనల గు రించ లేని _వుజవమూనుం) 
మధ్య జీవితం. పాపం! యింత దిన్ననాడే కిక్కురు మనకుండా 
పనిచేయవలనినగతి పట్టుది. ఆకలి మంటలకు తమ హృదయ ౫ 
లాలను అమ్ముకునే ఆ దురదృష్టపు తలిదండు/ల వవునాలి ! 

సంతాన (ప్రమ తెల్సికూడ తమచాకిగికొసరం తలిదగ్మ జ 
ను౦డి పనివాళ్ళ మావే ఈ భోగ పరాయణుల వఏమనాలె! 

మాయిళ లో యీాజబేరాలు బాగాసాణతున్నాయి. 
పాపం చాలామంది దురదృష్ట జీవులు మాయిళ్ళలో5 దిగువు2 
అవుతున్నారు. అధికారు__.ధనం-_--వే)మ.-..-చచ్చిపోతుంది. 


మాఘ | శుభ లు, 





వేచాంబలి 
నుహా తు.6డు 
జ 
( నవరత్నమను ౧6 ) 
గ సకల ఏ మోగంవులు సగ్యోశీలు 
© © 
రఖల ధర్శావ ర్తనులు దయా గ్రహృదయు 
అయిన నీతలిదుడు)ల యందు జనన 
మందితీవు సామాన్యుడ వా ! మహాత శ | 
కం|| -క్రాొలికి చెఫ్పాలు మఎమో 
కాఖివరకు చిన్నపంచె కస్ప్రాయు చేత౯ 
దాలీచి రోజుం దప్పక 
గాలికిని మికారిటుగదుగా డె మహాత్మా! 
Sr స శచెంపగొట్ట వేటోౌెక చెంప జూపీంచు 
పరమ శాంతమునకుం బరిమితున్నా ! 
నే నగాని బొంకగ లేసి నిత్య న 
త్యవ/తంబునకును పహదుగలదె |! 
© 
ఎస్నరోజులుగాస యె కష్టముక్‌ లేని 
నిరశన దీక్షకు న్నియము మున్నె! 
మానవుల నె గాక పా,ణుంలందయజూచు 


భళి! యహీంసకు హాద్దు పద్దుగల దె! 
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A 


షీ 


న 


ధాక్మికత్వము, శాంతము దయయ్యు నిజము 
దూరద్యుబ్టియు, "తెలివియ్యు 'ఛీరతయును 
భక్షి యు క్రియు, సిజనునోశ కి యుతుడ 
వనయి జెలగితి సావూన్యుడవా ! మహాత్మ ! 
భారతమాత ముర్నూ బహు 

ప/స్తుతి శెక్కేన ప్యుతులశ సహో 
గారవ మొప్ప బఎచియును, 

నర్వమ్సు నందెను, వా రల౦డలుకి 
ఛారణిశౌసిపోవు 'సత 

తంబు తపంబునుచేసియామె, ని 
న్నే, ంహీశాంచే ప పన్మపళ 

నేత్ఫువరాన మహాగ్మ సృగాంధిజీ ! 
ముద్దుగా నొక్కలుం గ్లీషు హక రాగ 
చేటి యువకులు. పోగా సూటు బూటు 


"వేసి కొందును గాని యేపే* మెన 
చేయుదువె (| లండను రిటక్నో " పు మళోత్మ 


( ప క గి త్రి 
ఏమి మోహాల్మస్యమోగాని రు 'భరి 3) 


నున్న సర ఏషజనాళియ్సు, జిన్న్‌ ల 
ల్కు యుపకులున్యు స్రీలు, ప సయితమును 
i S 
వారి వారి మన౦బుళో వరిలి నావు 
థ్రీ 
అవా 1 ద్వితీయ సర్వాాతరియిమి పమొ ? 


iso 


కేంలాంజలి 


మశ అవతారమ్ములు వచ్చ నిన్నా, మి మా 

హోత్ము, లృయంటగు చ 

ప్ప వశయబై సనుగాసి యందరుమునుగ్‌ 
బ,ఖ్యాత ధీకుర్‌, తువూ 

ఢన్రలుక్‌, శీ9య తులుకా , సుదీమతుల 
"కా గస ర్క గాయికుల్‌ 

శవులుంబోయిరి గానీ వారి నజుగం 
గాగ లకే ? యందజుక | 


Ay నీవ్ర యెవుణ న నొరగంట నియమముగను 
నూలు వడకియు ఖద్ర రునుంధరింప 
బరగ రాట్నమయె భపదువాస్యమనా ౧ 
యనచు నిప్పుడునాకు దోచను మపహోత్మ 


గీ నీ బుణంబును దీర్చకో చేరగలఆ ) 
భారతీయులు బహుశ తాబ్రముల కె న, 
యవని మాత్ళ దేశాభిమాని వగుటను " మ 
హాత్మ ”* చిదదంబు సార్గకంబయె మహోశ్ల 


== కీంకారము రఘునాధ రాజు. 


6] 


వెన ల వెలుగు 
(5 ఉపన్యాస చక్రవ ర్తి క 
* బొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణవమూ ర్రిగారు. 
%* ఖం వో 
సృష్టిక ర్త కాగోరు రచయిత ముహాసంయమి కావల 
యొను. ఇంది'య పటుత్వేంగలవాడే సంయమి అగుటకు 
అరు దు. 
యి 
ట్‌ ట్ర్‌ 
చీకటి క/మ్ముకొనుచున్నను తన యత్న ములకు వెలుంగు 
ఖబసట యగునని నమ్మినవాడే ముందంజ చేయుకు. 


ట్ర్‌ 


నిన్నటి లోపములు నేడు నేలగూల్సి శేపటి విజయము 
నశే వానిని మెట్టులు చేసుకొనుట మహా పురు షుల లక్షణము. 
ట్‌ పీస్‌ 
సమ్మెట పోటులు తగిలినప్పుడే నిప్పు నెరసులు ఎగిరి 
గంతులు వేయును, 
హ్‌ జో 
చక్క-నినేల అనుకూల వాతావరణం, రవిరశ్శి లేని పట 
అంకురంతన యందలి భుహాజీవనమును తనయందే మడియ 
నిచ్చును. 
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నేవాంబలి 
తీవిదీక్క నిత్యవితం, బాహ్య వ్రేరణము కూడినప్పుడు 
మనుష్యుత్వ మహత్వ ములు విజృంభించును. 


ట్‌ 


రవిచెస జనువ్య క్షి వెలుగున ప్రవేశించిన యస మహో 
న్నతోడేశముతో నరగు ప్పా)ణి చెుగునందకమానదు. కారీతి 
నందినంత నే ఆత్మ ఆనంద పూరితయగును. 
క్‌ ళ్‌ 
శన నాహ్యనించిన క వ్యమే తన కానంద ఇితు పెట్టునని 


అది యబుగును 
హ్‌ 


వీత మునకు, వకాగ్యు దృష్టకీ ధ్యానమునకు, తపసునకు 
అనాధ్య మైన _చేదియు లేదు, 
Fr yr: 


స్ఫాదయ భేదమం చె పందువంటి ప్రతిభ ప్రీత్యకుమగును. 


హ్‌ 


జిజాసే సహితమైన వేదన యీ అంతరరీగమును జీల్చు 


మొలము. 


జా 

ce 
ట్‌ క్తి 

ప్పకిభావంతుని రచన ముత్యములరాశి. 
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చణె వదెబ్బ 


0 
వా చీ 
షో 


త పెండ్యాల. శేషగిరిరావుశారు. 


క ఆఅయూబ్బ! ఊచ కంకులున్నాయి జాల్చిపెట్టవా ? ష్‌ 
క విచ్చితలి ! చకిలాలున్నాయి తినరాదూ ? ఆదరిద/పు 
mn 
కంకులెదుకు ” ? 


“ యమేమమ్మా! దరిదీఫు కంకులా! .డొనుళ్కే పల్లె 
క్క Mn 
టాలీ చెమటోడ్‌ కస్టించేవారంతా పండించే పంటలన్నీ 
౧౧ లు గ 
మునకు దరి: ?పుపి. అవే వ నపదికి బేరానికి వ సే ఎంతధరయ)నా 
త D> eo) గ్ల 
పెటకొంటానము. అప్పుడ గాం వాటి విలువ గోల నంది. జ 
లు . | = ( 
మాసార్‌ యొప్పటికి స్వ దే; బట్టలు స్వదే? చెప్పులు, స్వదేశి 
వసువు, లేగాని వాటిని తప్పకుండా ఆదరించి మన నిత్యజీవితం 
వి రి 
లో ఉపయోగించు కోవాలం౦టారు. నిన్న నేను మాహిందీ 
పుస్తకములో ఇశ్రి! ఇ| ఇళ్లిగ! ౫17] అనే పాఠంచదివి ఇవాళ 
మాటీచర్‌ గారు చెప్పినట్లు స్పదేశి ఫలహారం తినాలనే అభిలామ 


పై అవేతుగా అడుగుచున్నా నమ్మా పెట్లావా! లేడా” ? 
Qe. ష్‌ 
“ ఏమూాసీశా! నీతోచాలా కష్టమే. యేదన్న గట్టిగా గది 
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శీవాంబలి 


నే ముఖంచిన్న బుచ్చుకుంటావ్‌ . నీవప్పుడస్సుడు సె కీతనాలు 
చేస్తుం పగూడ యేమో ఆడపిల్ల గదా, అని వూవకుంటాం శీ 
మనస్సును. నోప్పిస్తు' మాతం మేంమూటక కై మహాభాగ్య మే 
ముంది. ఆకంకుల్వటు శసుకం*! కల్పి పెట. నీవ్ర, నీఅఎ్న 
రమేశు చిన్న తమ్ముడు వోూవాక£ అ.తాశల్సి తసండి నేన. 
మనను ” అంది తల్లి. * ఉహుంనీవుగూడా మాతో తినాలిగ" 
అమ్మా” అంది సీత. ఆమాటకు తల్లి నవ్వి ది. 


వీత ఘరానా యింటో ఫ టింది. పీళ్ళది పెద్ద క టు )ట 
౧౧ అ, 
పన్నం డెళ్ళక న్య. మంచి చక్క-నిది. సౌంద ర్యానిదగ్గ తెలివి చెల 
లున్నాయి. అందం, తేజస్పంతా ఆమె కళ్ళనే కాన్పిస్తుంది' 
నలురుతోబుటువులు, తలి దం౦ండు"లు అుతా పచ్చ, పచ్చగ 
౧ లి Pa TE 
సంతోషంగా 9 పురం చేస్తుంటారు. 
రాజూరావు ఘరానాయింటి యజమాని, సాఎఫ/దాయి 
కుడు, కాలానుసారంగా వంసార కాధ్యతలునె త్తి తి సెవిరుచుః 
పడ్డాక, స్వారతెంగాన కస్టంచి సంత్భ వి జీవనాన్ని ' గడుపు 
చున్నారు. ఆతని కటల వున్న వారంతా ఉత్తములు, 
మర్యాదస్థులు. రాజారోవు కుమారుడు "మురళీ పతీ పాఠ 
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ఛాల్లో మూడవఫాగం చదువుచున్నాడు. విద్యలో మంచి తేలిని 
తేటలు సంపాదిచినాడు. ప్రతి తరగతిలో పిధ ముంగావస్తూ. 
బహుమానాలు 7 కొంటూ, తోడి విద్యార్థు బందరలో గౌరవ 
డం ఆక/మించాడు అుదుఅళే సీత అతన్ని వే/మించింది. 
అతడంటే వాలా అభిమానం. 


వీత్ర పొద్దు శ్న లేచి, శుభ్రంగా ముఖం కడుక్కొని 
స్త్యాఖల ౨, తెల చీక, జాశెట్టు ధరించి ముఖాన కుంకుమ బొట్టు 
పెట్టి వాలు జడ కసుకోన్ని ఫుసకముల సంచి చేత బట్టుకొని 
పార శాంకు వసుంళు చూచేవాళ్ళ కండతో ముద్దుఅసివిస్తుంది. 
ఆమ సలసి వెంటు/శలనుదువ్వి జడ పే స్తే సుఖమెంతో కళగా 
వుండి మనస్సును రంజింప జేస్తుంది. పాఠశాల్లో వు శే చాలురం 
దరి దృష్టి సీతెనే కది కరించివుంటావి, ఐనా చిలిపి చేష్తలు 
జ సిగావుఎడి పెంకివేమూలు వేసే బాలికలవలెగాక సీత అమా 
యకు రాలు. ఆడ వాళ్ళకుండే సహజమెన సిగ్గు ఈ మెలో పదిహే 
నాల మందంనుంది. తన మనోభావాలను సామాన్యంగా 
యొవ్వరితోగూడ చెప్పుటకు జంకుతుంది. ముఖ్యంగా తనక్షాన్‌ 
మైంశున మురళితో తప్ప యితరులతో చనువిచ్చి నూట్లాడనే 
మాట్లాడదు. 'స్కూల్లో జెప్పే పాఠాలు తిరిగి ఇంట్లో" చదువుకో 
మంటాడు, దీనికి మురళి సవా పాఠకులై న రాంనాధ్స్‌ ప్రకాశ్‌, 
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గణేశ్‌ లు పాళనశేనూ వీళ్ళిద్దరిని ఒక వింత - జంతువువాగ 

అని D౨ ౧౧ 
చూసారు. వాళ్ళ ఎక సక్కెపు మాటలకు మురళి. యొతో 
అవమానం చెం:సవాడుం 


సీత ? డిలెన్నాడు యిటిపనుల నరసికు.ట్యూ ఆవు గి త' 
లకు పచ్చిగడ్డి తినువిస్తూ కొంత సేపు వాటితో హాయిగా ఆడుక? 
టుంది. తన తల్లీ వనుల్లోగూడా సహాయంచేసుంది. సాయంత్ర 
పూట మాత) న్నే హితురాండ)తో యేదై నా ఆటలాడుతుంది, 
వీధిలో యప్పుఒ నా ముకళి కనువీ సే శే సిగ్గుతో తురు)న యింట్లోకి 

ప 
పరు7 తి కిటేకిగుండా పత తా ముసి ముసి నవ్వులు 
నవ్వుథుంది. సహా పాఠకులు, మురళ్ళి సీత వేము వ్యవహోరిం 
చూచి ఈ ర్య జెందుతూ పరిహాసంగా పృపర్శించినా ఏళ్ళిద్లగి 
ఇబ? యువి (a) 
ప్పేనుమాత్సం అతిరహస్యంగ్కా పవిత్సంగా గడుస్తున్నాది. 
కొన్ని రోజులిలా గడచిన పిదప తన సవా పాఠకురాం్యడ 
ఉద్కోధనలు, గణిక్త మార్చూలెన చిత ప్రవృత్తులు సీతను 
మార్చివేసి మురళి వేమనను మోనంగా భావి. చుకుంటటూూూ అపో 
హాపడబి, ఐనప్పటికీ మనస్సులో. మాతం అతని! సావాచర్య( 
Gs 
కోరుతూ ఆనంద మనుభవి _చుటకు ఉప్ణాళ్ళూరుతుంది. 
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హాయిగా” యింట్లో గహార్చుని తమకులవృతులను చేసు 
“నుటకు చీతగాసవారంతాొ మన నిధులు, నిశ్నేపాలు, అంటు 
శీనాపేె త్యాగ౧శోయాలని, పజూ సంసల నెలకొల్పవలయ. 
ర ? థి 
శని పెద్ద "పెద్ద ఉపన్యాసాల నల్లె వేవానుకాని క్ష) యారంగానికి 
వగరు,' నే అంతా స్వార్థంతప్పు వేశేమిలేకు. కాని నిజమెన 


టా 


గశాభిమాస 5 ప్కజా సేవను కాంత్రీంచి, వాళ్ళ ye కరీం 
సకిశ్త) యాల దారా శాంతియుత జీవనం గడుపుతూ SS 
పీజానీ శానికీ (ర్జక సహో మంవె సాడు. 
Ug Al 

గషేశు కొంత విజ్ఞానం సంపాదించిన వదప తన గృహ 
గీ చన్చైాటు, ఫు నకానలొ కవ చేస్తూ తన్న విజ్ఞానాన్ని అభివృది 
వేసుకున్నాడు దానివల్ల కొన్ని ్న క థల పుస్తకాలు వాణాశు 
అందులో అన్నీ నన సర్షిగా)మ మ-6 తులకు సంబంధించిన అనుభ 
.వెక విషయాలే పృ "జశోవున్న. మూథత్యాాన్ని రూపుమా! 
ఉత్తేదము కల్పించు ఉజ్జ్వల. దీవికలు,. ప్రభుత్వాన్ని సరికిస్తూ? 
ఎ తిపొడి 'చేవాల్టిక్సులు గా, మపు రోభిషృద్దికే కొన్ని సంస్థః 
స్థావించినాడు. అందులో గంధాలు. పగిశ్ల)మ*ాల 
స్రీలకు ప్రత్యేకించి రాట్న పశ, కుట్టుపబ నేర్పించుట 
గనుజాతీయ పాఠశాలకు కార్యదగృాగావుంటూ, ఈ పనులన్ని! 
ఎరిసికుంటాడు, ఈతని తలిదండు)లు పూర్వాచార పరాం, 


Ge 


చీవాంజలి 


అలు సనాతన ధర్మాలనుకి)కాల ములయందు జపిసూ పాత్‌ 
కబుగ్గనే చెప్తుంటారు, కొ త పొకడలెన్ని యోగల్లి పపంచ వెఖీః 
మే పూ గిగా మాతీనా పీఠల సిద్ధాంతాల మాఖ్బకోరుగదా ' 
కాక్స్‌ తెరుపతి యాత/లకు, సత్యనా రాయ ఆ, కేదాగి వ)తాలకు 
"పేలరూ పాయిలను ఖర్చుపెళ్లు యీామహోను బావులు త వువద 
; లు అ 
చానిసలుగావుండి, జండచాకించేసూ చలియింక, ఎంకనక కషి మో 
ఠీ A) 
జీతగాళ్ళకు పుడుగనాడువచి? పాధేయ పు+56క0గా అంంచిన' 
భో సవచ్చి పా/భేయ పూర్వకంగా అ 
వాని ముఖాన ఒకకూపాయి పార వేయుటకు మనస్సు గు *జులాడి. 
తుంటుంది చానక రలకు. 
లీ 
ఏ ణ్‌ 

అవి కిన్‌ మన్‌ పండుగ శేలవులు. మంచి చలికాలం, 

మురళి తన ఆప్త మితు)డై న రామాకావు ఆహ్వోానమ్వుపె అతన 
గామానికి వెళ్ళాడు. శెలవులం తా అక్క-డనే గడిపాడు. తన 
మితంనిత పాటు ఆవరిచేలగటన్నీ తిర్లుతూ, లెల్ల వార్లు వ 
వ్‌ స ండే . చోంతౌ స ]ఐ 
ప్పలవదనే కాపలాకాస్తూ పరుండేవారు. జ్యోతి న్న స్ప)ఐ 
గుల్లో ముత్యాల్లాగదోచు ఆమంచు మిదువులకు, / దూరంగ 

గా గా 

వెండికొండలవలె గాన్చించే ఆ పర్వతాలకు తన మనస్సులో 
రంగురంగుల చితా)లను సృస్టించుకుంటూ "గేయాల లేనాడు 


లు “౧౧ 
మురిళి. నోగరరికతగల' ధీమంతులు గొప్పకవులు, కావే తలు, 
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విద్వాంసులకు వసంత మెంత మనోరంజకంగా కోన్సట్లునో పల్లె 
టూల్లోవుంటూ ఒక పూటరిని, ఒక పూట పస్తుండేవారలు యే 
ఆడంబర వేషూలులేక చలిపిశాచముకు లెక్క_ సేయక, ఉడుపులు 
గూడా లేకుండానే తమ పంటశేల్లో హాయిగా పని చేస్తుంటారు. 
పట్న వ" సులకం కొ యీఅమాయికు లగు వేద ప్రజ లేగా ధన్యులు! 
పట్నవాసుe౭కీ కోయిల కుహుుకు హూ రాగాలు పక్షుల చిత 
విచిత్సపు పలుకులు పచ్చపచ్చని పొలములు దర్శించు భాగ్య 
మెక్య_డిది ? 


అది సుమారు అర్గరా3) సమయం వెన్నెట్లో గూళ్చు 
న్నాొదరు. తన మితు/డు రామారావు రమేశు విహయమె 
(లు న్‌ ర 
అడుగుచున్నాడు ము 'ళీని. మురళి ఆతని గుణగణాలుచెపూూ, 
ఇంకోవె పు తనసీత వే/మను మధుర స్వప్నాలు గాకంటున్నాడు' 
అప్పుడే వేన్సిలుతీసీ సీతకు వు తరం వ్రాశాడు తనమితు)ని ఒక 
పా లేను నివమని అడ్షి ఆవు తరం తన పాణ న్నేహితుడై న రమేళు 
౧ ఎవి యా 

ద్వారా సీతకు ముట్టునట్లు వా/శిపంపాడు. ఆవు త్త రం భూచుకొని 
రమేశు తనకులోగావున్న సంశయాన్ని రూఢిపజిచుకొని మరిగి 
పోయాడు. కాని తనచెల్లెలు సేమవిషయ మె అతడంతకన్న 
వేసిన ఘనకార్య మేమి 'లేదు. ఆవ్హుత్తరం తీసుకెళ్ళి తన చెల్లక 
కిచ్చి చదువుకోమన్నాడు. సీత ఆవు తరాన్ని వణకుతున్న చేతే 
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లతో విప్పి మెల్లగా చదువుకుంది. 
షః షః 

పురాణాలు శా నాటు శతకాలను తుణ్ణంగా చదువా 
లని చెప్పే వాళ్ళంతా శ్రీరంగనీతులు పర్కే_ వాశేగాస యేమా 
(తం పరోపకారబుద్ది గోచరించే ఉదారత వుండదు ఏళ్ళవద్ద, 
తన గారాబుకూతు రై న సీత పెళ్ళి ఒకభాగ్యవంతునికే రెండు 
వేల రూపాయిలిచ్చి వె భవంగా జేయుటకు ఇష్టపడే ఎడు అవే 
రూపాయిలు పఏజ్యాబుదులుగల్లి, గౌరవ కుటుంబికుడై న ఒక 
బీద వాసికి వరకట్నంగాయిచ్చి ఆతస టు. చక్క._పబిచ 
వలయువ నే అభిలాష, విశాలద ఎసి వ్‌ భే కోశాన వుండదుగ చా! 
అందుకే కాబోలు స్వార్థపంత్వం మానవునికి మహావాపంగా 
పరిణమిచింది, 


తనతండి) వరాన్వేషణను కనిపెట్టి సీత వూర్తిగా మాటి 
పోయింది. తన ఆశయాలన్నిటిని మార్చుకుంది. తన ప్రేమ 
వివయం అన్నకు తెల్సివ్యుడిగూడ ఆతడుగూడ యేమోశే 
టకు సాహాసిఎచగ పో వుట, తన 'దైన్యానికి చింతిల్లింది. తరచి 
తరచి హృదయాన్ని సింహావలోకనం చేసుకుంది వ థా పేినులు, 
ప్పత్యకు మోహావేశాలు కణికములై న స్నేహి తాలు, వయా 
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“వేదనలు అంశా మాయితేప్ప ఏమీలేదు. మానవజీవితరథం 
యెల్ల ప్పటికి కందు మోదులు తిరుగుతు వుండుట మై వసృష్టి* 
శుష్క ప్రీయాలతో మెట్ట వేదాంతం బోధిస్తూ ేేమన్సందని 
నటించేవాళ్ళు, మనస్ఫూర్తిగా హృదయంలోనుండి సవాజంగా 
వచ్చే(పేమెతేమ్మాతం లాభం, కియకు వ_స్తేగా ! _వేమికులంతా 
వేమ వేము అంటూ కలవరిస్తూ కథలు[వాసుకొని మురున్తూ, 
చేఖలుగూడా వాయట, వివ్మయ వి భాంతులు, వియోగాలు 
తప్ప ఏళ్ళు ఆ పే$మళలోని పరమార్థాన్ని తెలిసికోజాలరు. “తెలిసి 
కున్న వానెవనె నావుంకేు తనువ్వేమించిన యునతినిచేపట్టుటకు 


త్యాగం చేస్తారా ? ఒక స్త్రీ అందానికి ముగ్గు కె ఆమెను మనన్ఫూ 


వగా కోషన వాడై తే యే సంఘ బహిప్కా-రాలశేగాని, జాతి 
మని భేదాల శేగాని, ఆ గొక్ష వ్యవస్థల కేగాని లకు సేయక అవే 
ఫ్‌ 
యనే వ్య క్లిత్వ పోఠాటం సల్పసావానీ-చి, 'త్యాగంచేయాలి' 
కాకపోతే నాపా ]రిబమని వూరుకోవాలీ. కాని అనవసరంగా 
శా 
తను బాధపడుతూ మానసికంగా కృశించివోవుట, ఆ మెనుగూడా 
పిచ్చి దాన్ని చేయుటవుంచి దిగాదు, చిలుకాగోగు వంకలాంగా కల్సి 
4 గ | 53 ముదు ఫు జన 3 
మెల్సీ భార్యా భర్త లిద్దరు అంారు ముద్దుగా కాపురం స్తుంటి 
చూచుకొని మురిసే వుహాభెగ్యానికన్న, భాగ్య భోగాలు? 
ఆ సివేరేకావాలా? డబ్బు కక్కు రక కణికిపాటు సంసార 
సౌఖ్యాన్ని సరమఅసహ్యాంగా, అపవిత )౦గా జేస్తారీ పెద్ద లు. 
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శీవాంబలి 


పరమ గర్భిత మై హృదయ శ్నేతగంలో దాగుడు మూక 
లాడిన మన వే*'మతుద కీలామార్చు జెందిాదం టీ చేవే దేముంది. 
న్వివ్యహీమ్ములె న సర౦ఘాధి కానుంకునున వేమ విలున యేం తెల్పు” 
ఈ లేఖను తిర్ది అచేపాలేకుద్యా రా మురికీ పిండి నీత. ఆ లేఖ 


క ల మెగా నెల్త్‌గా సవ రి రించినాడు. ఆతనికిది 
ఒక * చెంపదెబ్బ ’ ఐంది. వార శాలకు పోవ్రటమాని వేసాడు, 


నీతశూడ తలిదండుల మాటపై న పాఠశాలకు పోవుట లేదు. 

అది తెల వెలవారువేభ. మగ? స్వప్నంలో నీత చక్కగా 
శంగారించుకొని మెల్లగా అడుగుల అనుగు పెట్లూ దగ్గకివచ్చి 
నిల్పి ది, మురళిని బాగా పరికించి ఫైడేలున చంప'దెబ కట్టింది. 
దిగ్గున లేచాడతను. కళ్ళు దెజుచి చూచేవరికు పృత్యశకుంగా తన 
వీక్‌ సిలబడివుంది. భయంతో ఏమండీ సార్‌ ! చాలా గాభరా 
తో తేచాశే? అంది. ఆంవంలేదు అన్నాడు మురిళీ. “ నావివా 
హముహు గం నిశ్చయ మెంది, మాఘ ణు పంచమి. మరు 
తప్పక వస్తారినుకుంటా, నమ స్తే ! ” అంటూ గిరు/న పర్లి వెళ్ళి 
పోయింది. 

కలలోనే గాకుండా నిజంగా తన సీత వచ్చి చెప్పిన 
వా ర్తకన్న మురళికి వేరే “ చెంవదెబ్బ యేకావాలి ? 





అఆనార్భలి, 


వలపు పన్నీటి ఫొాలకున జలకమాడి 
దోరదాని: గింజల నారగించి 
మోసి మోావినీ 'జేర్చుచు ముద్దులాడు 


రకము గాయం దంపతుల్లులుకుచుండ. 


అ 


జిలుగు వెలిపటు జఏయం-చు చీరడాల్సి 
A యూ 
కగుగులు సవరించి కొ ప్ఫననిరులుదు"మి 
శిభరిణ భూమీ తాంగియె యాదమంణు 
న్‌. లు 
తనదు నాగసును ఏవ్నీంచి గరుణియప్పుడు. 


మ్‌ “NA RL ఆక జు శ 
వ రద్దుని శెడు సమ యానపూలశోట 
కేనియం న విహొంచి యింపులొలు కు 
గ“) 
నీరుల$' "న్ని ంటి గ)హియి?చి వెడ్మ_మోారి 
అలెచిత ముగా నొక్క. యలరుదండ 
వలపుతలపులు మనమున గబచికె వ 
పా)ణఇనాయకు దివ్యరూ సెబు గనుల 


యెదుట సామాత్క_3ం౦పనా యెమ్మెలాడి 
యేమియును దోచకట్టులే యెసగుచుాక్ష 
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జీవాం?లి 


పున్నమవె న్నెలక్‌ పూబోడినిద్దంపు, చెక్కిళ్ళ చిక్కులౌచికురపం క్రి 
వేణితోన్నే వాంబు విసిగినేలనురాలు పరిమళయు కప) సూనరాజి 
ఛభావపపూ ర్త మౌ పడతి యెడంద_పెఅటునిటు పరు వెత్తుహోరసమితి 
జగదేక సౌందర్య సంఫ్లుల్ల వదనారవిందచానదోచు విచారము ద, 


హ్‌ తలో =టణనాటున తొంగి తోెంన్ని 
oa 

చూచియాబపోక ఇమా చి యాచ గక 

ముందుకడుగిడి యాతేడ స్ట తమి త 


చేసికన్నులు ఊహకు నా న్‌ సినిల్ల. 


ఎవ్వరో వెప్పువు న్ననయ్యి౨౫ యూత్‌ని 
హూ స యుగళంబు తనళ్తత' నడిమికోల్సి 
నాడు పా /ణంబెయని గండన క్లే తెజువ 


పృణయివాిథి నీచెనాపడుచుజంట, 


సెక పందిలిబోలు నా పంశ్షా€ 
నీడ నాయమయేమే మొయాడు చతని, 
కంధథ మున హోారమునువై చి కౌనగిలింప, 


సిధికీ కన్నులుగు పనా వేళ నుందు, 
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ఖ్రుడ్‌మి కం ae చుర వ తులు సకుపపీయుచు 
€ 


భరణి ధవుడెట్టులో యటకరుగు దెంచి 
పండ్లు పటనట గొరుకుచు కండ్రనిప్పు 
లుశలవచియించె నిటుల నురుమునోలే, 


కదును ఇఅతుసంగ బుట్టన శ దుక నాగ, 
రులను: తక్కువ కులటతో గులుకువా రో 
లెవరునిన్న ను నవ్వే యెంత నుగు 

౧ 


అముచునొ మెను చరనుంపనానతీయి, 


వంచి యుడిన గిరయును వంచిన ఓ 
విలిపె నాబాంకన్నుల నీరుగార 

త నితాాం గంభీర ధీగుడగుదు 
సు నికో గంభీర ధీ 


ననకుతో వచియిసేను తభయుడీటు, 


పనువు* ల యిట బుట్టుట పొస మేమో |! 
వలచి ఐలవించు చిలిపూందు కలుగద య్యే 
ఈవ్లు మెడగ్టు తగణినా శేలనీంక 
ఆభీ జూత్యపు పాపమే యికుభవింతు., 
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*శీంచజాజలి 
బాలను వోచచేవూయు +లినినీప్ర 
ణం 
వ్యాదయమను దూరం. వొుునంలిప ౫హదోళా ; 
జాతితక్కు.వయున వో నీతిశీమి 
కులముగలిగినణూలు నాసణమువలదొ ? 


దీయ వాద నధివశి 

అన్మ యు దైన నధివనీంచి 

లశీ్మయి విలసిల్లు నీ రమణియింక 

ఆమె హృత్పద్మ వీధిజ్‌ నాశ యిం, 

ఎటు ఫఏడగదీతునో యూయని క మంకు, 
త 


భునులుగా? సలు జగతో థనికు ౫ 
కులయుతకమ్ము వ వేదా" కు" టలగట 
ఆలో వెలందుల పొంచెప్పు తోతగాడు 


"పేదలను పెంక్రియాడు ఓ సపెద్దతప్పు, 


ళాల 
కూర నంఘంబుయిక నె న కూలివోదా్‌* 
పాడురాబ్యంబునా కేల ? ప/ణ౫యయవమూ తి 
సేవ లేకున్న నాకిదే సెలవొసంగు 
మనుచు మరలియు పిక్షింప కనగెనతడు, 
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శలవాయయనీయక  వలువమాయననీని 
శ గద్ద య'బెల నో సవమునిపోయెొ 


+ కసి 


సరువంపు గరువంబు ప]ణయ వ)సంగము 
బిపిని బాచిన యలరుల య్యే 
సంగిత సాహీంత్య సరస సంపద లెల్ల 
64 వ్ర, స-రకునా)ని యూప ప్లులై. స్తై 
సుంవర ఫృాదయాసన సుకుమార తయ 
పరమ శాత నవువ? బాధ చెసె 
ఆలి వ గ ాక్షరి) థహు-యు అుణ్సున. యె 
కనులు గుంలుయు. నకమయాను) కథనమువా గా 
చిక్క. చదేవాము కుకూలును చిక్కు-నొ wr 


శ న 


భావు సెంం౫వ్వున ముభ ప్‌ శూహ్య్యానా యె, 


వ 
యు fy 
శ 


== బేవ్సలపలి ఊకావమానుజ రావుగారు, 





కుంపర చినుకు, 


తుంపరచినుకు అనడంతో నె, పతి మనుజునికీ ఆనంద'మొ, 
అలక్యు మొ, సపవాజంగా ఉద విసాయి, 

ఒకరు వమూతోటలోని జలపాత ముఖమునుండి కాలు 
ముత్తెపు బిందువుకడా యని నింోలోనవార్షి సారు. 

వీటలు వారిన భూగర్భములో పడి, నొనురూపాలు "లేకుండ 
పోయే అల్బజీవియా ! యని ఒకరు చిన్నభూపుతో తబలా“ 
"తాము షీక్లీ ౧చుకుంటారు, 

ఏదో మాట నరసకనుకున్నాకు, గాని ఉవ్వెతుగా- 
ఉవ్పాంగుచున్న సమద" సి పై కత స్థభులనిలనబఢి ఎప్పు? ౫" 
'ుంవఠ చినుకును మది” కొనినామా ? 

ఎక్కడి తుంపరచి.నుకు ? నురుగులు గ)క్కు_చున్న ప 
దున పరావేశ్ర్షముదూచి గుంజెదడ, దడ, లాడిపోతుంది. -కాని 
పహృాద-ఘపు లోతులకు దిగి సున్నితంగా ఆతోచింగామా ఏమి 
"తేలుతుంది ? 

అెర! ఈ ఈ గయుదు/సికి అలనడిన అమోఘళ క్రి § గ 
బోనల నపెకులుకుచుంకుతుంపరచినుకు దేకడాయని ఒక అనంగ 
న్కు ఒక అలమ్యము ఒెకీసొ మనలో ఉద్భవిస్తా యి. సమ్ము దము * 
తుంపరచినుకం'టే వా 'సవమని తలలూపుతాముశాని, 

తుంపర చినుకులో జ్‌ మ్న్ముదముందం టె ఏమి వాటి: సున్న 

అబ్బా! వానిలో ఎంతమహో తరశ్ల 8 క ఉందని వా 
వాంలాగ కన్నులు వమూస్తాము, 


rn Oe 1 ఈరొమారెోోన్ల, 
ఈ an 


మందలింపు. 
ma? కాకా 


చల ని విలగాడువులు యులన నలన నూచుచుండ, న్‌ 
na ౧ ౧౧ ళా 
యుల ము వేేయినీ రుధిర పల్ల వమోవిరసా స్వదంబుసే, 
పలవిగా నమర్శి విలకి చునుగాని ! మరెన్నడెన నీ 
గా న యా 
వన్లీన కె.తలో కలసి యాడనె మానిరువేద యోకసీ ?. 


నీ మనమందు నిత్యము వినీలపు మేఘ సమూహపు €శో! 
ఛా మకరంద నరుల పారును కాని యొకప్పుడె న, మో 
శ్నేమము కోసమె రుధిర హోమముచేసెడి కష్టజీవులక్‌ 


చే)మతొ చూడ సుచితి వ వ? మే యముని హాస మె నీదులోకమూ +? 


చిక్కని రాగమాధ్గురిని చక్క గ పాత్రల నిండనింపి యొ 

_-క్క_టి రాతెబొమ్మ లను క్కువ. జావుమటంచు, బల్క_.గా 
నుక్కుువ యయ్యునే ??-పఈజకైతన ప్యాణము లొడ్డునట్టి మా 
గ్‌క్కు_కు నిల్చు దృక్కు:ళనూ*దిక్కుును ము EF: నిజంబుగాయకా 


నాగుధికంబుతో కలివి నాకమునంటు మహాళ్లుకట్టి, ఎం 
గారపు గ్దెలందు చెలికత్తెలతో సరసాల బేలి సం 

సార సుఖాబ్లీ నుధ్ధన విహారము సల్పెడి విత. తుడా! 
కోరిక లూర లేద? నను కూరిమి తమ్ముడటంచు ను; గాక? 
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నిరతము మోదుజవీతమ నేశ మనోహర పుష్పవాటికా 
సురభిళ పూల పుప్పాడులతో తులదూగుచునుండుగాని ఇవా 
నిరత నిరంత నీరసప్రు జీవిత రంగములందు ధూ-ళి భూ 

నర భరితంబులె న సుడి గాశుపులే వొనకల్ప నక్క-ట = !! 


వొతూా వరనింహాో”ాన,. 
కి = 





at 


నిటు +" ర్చు, 
"ఈం 
ణః % * “ప్రతిన 
జ 


శారదా! "రేపటినుంచి నీవుకూడా వూ ఉద్యములోవరి 
పనివేయవల్సివుంటుంది తెలుసా ? అన్నాడురావు అప్పుడే తన 
కమూూూక నుండీ యింటికీవచ్చి భోజనానికి పిలవడానికి నసారాలోోకి 
నచ్చిన భార్యతో. మొదలు భేజనానికి లేవండి మాపనులేమో 
కాని మోరు మాతిండిని, నిద్రను ఆరోగ్యాన్ని మరచి పోతున్నారు. 

అలాకాదు మొదలు నాకీవాగ్దానంచెయ్యి ......చే సే 
రాని భోంచెయ్యను. 

మిోరుగూడా గాంధీగారనిరశనవుతం వ్యా/రంభిస్తారను 
కోలేదు. అని కొయ్య మో దిధోతి అండ వబోగా, 

ఈ రోజు చెక్క_రుతో నే భోంచేసాను. తినగానే త్వరగా 
నళ్ళాలి అంటూ శారదకన్న "తానే ముందు వంటయింటి కి 
మ సన్నాహం పా/రంభివచాడు. శారదకుూణా 
ఆతనికా అవకాశం యివ్వకుండా నే వడ్డించేసింది. ఇద్దరు ఆగుడ్డి 
లాంతరు మధ్య పెట్టుకొని ఆదరాబాదరా మెతుకులు నోట్లో 
చేసుకుంటున్నారు. 

ఈ రోజు విశేపాలేమిటి ? అంది శారద. చాలానున్నాయి 
కాని చేను వెప్పింది ఆలోచించుకో నీకు పదిహేను గంటల 
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వర్ధవధియిస్తున్నాను. ఈలోగా నీవు నిశ్చయం చేసుకొని మా 
పార్టీ లోపవిచేస్తానన్కీ మొన్ననేను చూపించిన యొర)కాగితం 
లోని నియమాలు పాటాివోటటు కరారు వా/నీయినేనే సరి 
పోయింది. లేకుంశేవ..... ౨... =. లేకుంట ? అంది చిరు 
అచ ఇటో గర Ow bey గ 

నవ్వుతో భర్త తీవుత 6 * వం10152658 ) ను పోగొట్టాలనే 


సి “KE త్నంతో" ల 


శేకుంశు నీదారినీది. నాచారినాది, ఇది ముమ్మాటికి 
నిశ్చయం. ఇవా యోాచనకు సమయింలెదు. ఆరు నెలలనుంచి 
చెబుతున్నాను. బెజవాడనుంచి మళ్ళి ఉత్తరం రాలేదుగద. 
వాలీంచు నీప, '1లాపం. అంటూ జేబుత es అ వెటుకలు 
వెళ్ళతో" వెనుకకు తోసీవేసి ఒక చార్‌ మినార వెల్లించి మైలు 
"చేరుతూ మరోసారి ' యోచించుకో ” అని గద్దించి వెళ్ళాడు. 


షా ణే 
హాస్యానికి యెంత వాదనై నా చెస్తుంది, కాన్ని భర ల్‌ తీవ్ర 
రూ పంచా ఇ వణుకు అతడు తప్పు ఫు తో)వలోఉన్నా, లాలు ప్ప్రడి 
భుటించదు సామాన్యంగా. కాని శారద త త్వర్లోవేరు భర్త 
వరీ నీరియన బఐసనోయాడంక్కు తనూ ఉగు/రాలె పోతుంది. 
స్ఫూదల హాచ్చు తంది. అయినా తెలివిగలడి కావడంచేత ఇతని 
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పట్టుసాగకుండా, యేదో విధంగా నానా అల్లరి పెట్టి తన కోపం 
కనపడనీయకుండా మెత్త మెతగానే అతడి కోపాన్ని కోనేస్వ 
నచ్చింది. కాని ఈరోజు రావు పవ ర్లన ముఖ్యంగా అతని 
కళ్ళలోని నిశ్చలారుణ రేఖలు ఆమెకు వాడలు పుట్టిచినవి. 


అుదులో ఆపది హేను గంటలవ్యవధి ! ! పడకలు సద్దు 
దామని గదిలోకి వచ్చి గోడమిోది తమ వెళ్ళి ఫోటోచూచే 
సరికి ఆమె హృదయంలో లేళ్ళు పా 'కీనయి్యి మెదడును ఓనూరు 


పాములు ఒక్క. సారిగా వీక్కుతింటున్నట్లు అసివించింది. చాప 
లు 





గనోడమిాద ప్రాలి౯, నోట్లో మెపుపెట్టుకొని శారదను వెక్కీరిసు 
న్నాడు బలమోద “ పజాశ కి స పృ'జాయుద్ధం ” పకి )కలు 
గాలికి ఆప రెపలాడుతున్నాయి. క“డవలి, సు సుత్తె యొజ్హగా గుడ్డి 
దీపంలో తళుక్కు. తళుక్కుమంటున్నాయి పృీపితామహూుడు 
నూార్మూస, వీతొమువాడు లెనిక మొదలై నవా? తాత్విక గం 
ధాల తర్జుమాలు గూట్లో మూాల్లుతున్నాయి. అనేకమంలై న 
శరపతా/ల కుప్పలు గోడకు కొలతలు వేస్సున్నాయి. బుజ్జకథకు 
సంబంధించిన ఒక బుర్కగూడా వేలాడుతున్నది. ఇంతలో 
యెవరో తలుపు తట్టినళబ్దం. సుమ క్షిలోనుంచి మేల్కొని 


తలుపు వద్దికివెల్లి అప్ప)ీయత్నంగా “ యెవరు ” అడి శారద. 
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వ రెడ్‌ (ఫంక్‌ “” అన్న శబం తేలుపు సందులోనుంచి దూసుకు 
టు ౧౧ 
వచ్చింది, 


4% 


mn . ఈ ఎజ్జరితు,డె ఎవరా |! అనుకుంది. 


“అంశకే”) ఆని మళీ అడిగింది. 

“ కామేిడును !! “షే?! “శఖర ౫ “ఎందుకు” 

డా Yj ap ఇ మ 29 
కామే)డుర ఫ్ర వ, పైప్‌ తీసుకురమ్మన్నాడు : 

ణి ఎక్కడున్నారు 0] ? 


జ క మ్య్య్యూనులోే 0) 


తలుపుతీసి * ఏంకావా బలే” అని మళ్ళి అడిగిందిశాంద. 


ణ్‌ జికా సి 
దెం 
* అంకు” 


“* 'చయుటెపె పండీ ” 
ఎ) 

ట్‌ స్మోకింగ్‌ గప్‌ 27 

* అటాకరాడా అనొచ్చు. కాని మేముదాన్ని నt8]॥౧ -పప్‌ 
౧౧ కం! ఉ. 


అంటాము, 


4. వీమైన ఏడ్చుకోండి ** అసి మననులో అనుకుంటు తలుపు 


మూయబోగా శేఖర్‌ ఈ రోజు అక్కడే పడుకుంటాడని చెప్పు 


వున్నాడు "రావుగా గి 


వంశెవరున్నారు ' మోకవమ్య్యూనులో ! 


శిర 


పర్యటనంనుంచి యిప్పుడే ఎక్సు పెస్పులోవచ్చారు, 
కామేడు లలిత, -కామే)డు సుక$ీలాటాన్యా-------కామే*డు 
నూర మ్యుగారుకూడా వచ్చాగుఆంయటూా భుజం గ్ఫూడించి 
చీశట్లో అదృళ్యు డై నాడు శేఖర్‌. "రాత్రంతా రావుతో 
వాదించి ఎలా” నా పరిస్థితి చెడకుండా  చూసుకోవాలేఅనే 
ఆళలోవున్న శారద బలువున నీరె పోయింది. కొంశుముసేపు 
తలుప మూయకండా అలాగే ఆ అగాభాంధ కారానికి కళ్ళు 
నప్పగించి ఏలుచుంది తలుపుకానుకుని. రెండు కుక్కలు పోట్లాడు 
తు గడపల్లోకి వచ్చిందాక ఆమెకు బాహ్య 'ప/పంచంపె స్మ తే 
లేదు తలుఫులు మూసేసి తన పెళ్లెలో భద/0గా దాచుకున్న 
ఆంధ) భగవద్దీతను చదువసాగింది. అంతకన్న ఆమెకు ఏ ఉపా 


యము ఏ ఆలోచన తట్టలేదు. ఇంచుక హృదయిశారితెన అవ్ర 
పుుబేవోఅసి ఆమె ఆథో,... ....ఎప్పుడు పట్టిందో కునుకు, 


తెల్ల వారకట్టగూడ రా లేదురావు. 


నూమూలు ప)కోరములేచింది కాస రోజునున్న ఉత్సా 
హాము కాని కనీసరిదిన చర్యగాని, ఆరోజు కనపడ లేదు. 'ఆరోజు 


గడువదులాశనిపించింది. ' తన విచార పర్వతాలన్ని ఆరోజు 
సూర్యుని తూర్పు తెరల్లో నుంచి 'లేవనివ్వననిపించింది. ఆమెకు 


రావు పెట్టినగడువు ఇంకా మూడుగంటలు మాత)మే. ఏమో 
ఆంతకన్న త్వరగానే "లేల్చుకొమ్మనివ స్తే? ఎందుకొచ్చిన తగాదా 


శేవాంజలి 


ఇదంతా! కొందబు గ ఎహకల్లోలాల్లోపడి) కొందజు నగలు 
డబ్బు బట్టలకు, కొందటు వ రక్రమునకు, కొందటు జబ్బులవల్ల i 
కొొందటు పుకీయ పీణయాణలవ ల కో౦0దరఠు తాగుడు మొద 
'లెన దురభ్యాసాల మూలంగాను, ఇట్లా అనేక కారణాల చేత 
దంపతుల మధ్య మనస్పగ్గలు, 'డెబ్బలాటలుఉంటాయి. గొవన్నీ 
యేవీలేను శారదకు రావును. తనతోకూడా జాగ దకమ్య్యూనిష్ష్టు 
కాలేదని రావుకు కోపం. 9చే వారిద్దరి మనస్పర్థకు బలీయమెన 
కారణంగా తయారయిఏ. మొదట్నుంచి జాతీయవాదాన్ని 
జీ త్రాచుకొని జాతీయనాయకులను పూజిస్తు త)కరణ గా 
సత్యాహీం౦సలను నమ్మి శ క టుంబములోనిది ఇారద రావు 
స్కూలు ప్రెనల్‌ చదువుశ ంటున్నస్సుడే పెద్ద ఆ స్తీగలవారని 
సంపన్న కుటింబీకులన్నీ ఇారదిను ముడికట్టారు. కాపురానికి 
వచ్చిన సంవత్పరండాక పరీకపోతే పోయింది కాని భార్యా 
భర్తలు చిలుకాగోరంకల్లాగుఉ౧టూ వచ్చారు. కాని ఆ సూర 
య్యాగారు ఊరిలో కాలు పెట్టనప్పటినుండి కలిగిందీ మార్పు, 
చదువంతటితో ఆగిం చేశాక, చూస్తూటిండగానే మూడు నెలల్లో 
అలవాట్లు, "వేషము మనస్సు, బుద్ధి గుణములఅన్ని మారిపో 
యినాయి. 

సరీ వెళ పాటించి ఇల్లు బయలు వెడలడం, వేళ లేకుండా 
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తినినిరావడం ఏమిటో రోజు రాత్సిళ్ళు జె రీలు వాీయాడము 
న్‌. ర ఖా 
హోటళ్ళు వీనీమూలు వ్ర తరాలు వా/౫నూడం అదోరకంగా 
అలా అలా మాిపోవడం, కటువుగా నినాశ్నీణ్యంగా వుండడము 
© 
పట్లువల ఎక్కువ కావడం, పా౦రంభమెనాయి పొగాక౧కు పారి 
ర్లు రు 
పోయేవాడు అప్పుడప్పుడు సిగశేట్లు త్రాగడం, తాగుతూ 
తప్పు లేదని వాదించటం, యజ్ఞ తీ పీతొంతీసి వార వేయడంజ గింది 
బ్రటోవుండే గంగావతరణం, రవివర్శ,లశ్షీ సరస్వ3 పోటోలను 
కంలో వేసి వాజీస్తానే వరో పాపటాన్న నమా పటాన్ని 
థి 
'లెనిక మార్కు సొలికా పటాల్నీ తగిలవీించవు, పెళ్ళినాట్‌ 
e ఇ 
వుంగ రాన్ని అమ్మి పృజ* పచుర.శాలను కొనడండరిగింది. 
మొదిలు మొదలు శొరదను బొట్టు పెట్టుకుం ₹ యెంతో 
అందంగావుంటావని నుదుటిమోద ముదుల నరయురివించే రావు, 
6 0 
త ర్వాత బొటునుచూా సె తటవరం౦కురిపించసాగాడు. ఇంట్లో 
ల ఆఆ YY ౧ 
దెవతార్చిన గదలోస్రున్న వె.డిపాతోలను, ఒంగారు. విగ్నిహోల 
నగలను దొంగలించి పా ఫండుకిచ్చ్బాడు ఇవన్నీ యెన్ని 
"సినా సహి-చి వూరుకుఎది. చివరకు, ఎన్నో నాళ్ళనుంచి నీచు 
రాలని తృణకగంచిన పొ గటియిల్లు పట్టిన వెధవాడబడుచు 
ముాప్పుయేంజ లలీతనుు వా" తోకలు పాలన్న ఉ చేనుఎతో 
(౧... ౧౧ ౬ ర 
వే'మిచినట్లు నటించినా, పు*రుకుంది. కాని ఈనాడు పదిహేను 
౫౦టల వ్యవధియిచ్చి తనను ఎప,టిం త్వజించేసాన నే సగికి 
ల గ. 


ర్‌ 


శేవాంజలి 


శారద సీ ప్ప కోలేక పోయింది. 
శః % k 

చెప్పిన గడును ముయడానికి రయ టల వ్య వధినున్న 
వనగా కా మెడ్‌. సుశీలా, టాన్యా, సిస్త కు అయోనిచ్‌ అనే 
కం స్తవ అమ్మాయిసి, కాంతయ్యని తెసుకుసరాను వచ్చాడు 
తనయింటికి. కాఫీపురిమాయించ శా శాంద తీసుకొచ్చింది. 
అంతా తీఎపారి కూర్చున్నారు. రావు మాటి మాటికి అయో 
నిన్‌ గడియారము వ కచూాస్తున్నాడు. 
“* ఏమి ౩) ఆలోచించావా? ఇంక రెడుగంటంటు మా౫/మున్నది 


క్‌ ” అన్నాడు. శారద కే సికరిసంగావ్యూా, 


ఒణుకుతూన్న కళ్ళతో జాలిగా భర్త వంకభూసింది. 
నాబు క మ్యూనిమ్లుక "క మొదటినుండి అనగా సుకూరు . పది 
యొడ్ల్తనుంచి అదే పార్టీకీ చెందిన అయోని-ద్‌ కు జాలికలిగింది 
కాబోలు. అయినారావుకు కనుసన్న చెస్తు “* రావు నివు వెళ్ళి 
నీపనిమూసుకో.. మేవింద్దరం శారదలో ౪'"ంచెం మాట్లాడుతా 
కాంత య్య గారా మారూ వెళ్ళండి ” అందియానిచ్‌. * అవు 


నునెళ్ళండి ” అసి అందుకుంది సుశీల. 
నవంవోన ఇ 4 
కాతయ్య చిరునవ్వులో నూ, రావు అశ్చర్యంతి 


౬ 


నూబయటికి వెళ్ళిపోయారు. ముగ్గరూ ఆడవాళ్ళు నూత్సమే 


అసలు సంభావ ణలోకీ దిగినారు సుశీలా, అయోనిచ్‌. 
సులీల; శ మాప్ఫా గురంచి రాన అంతా చెప్పేవుంటాడు 
వాతో 
శారద:ో మియా చెప్పండి ” అంది జేేరించిన కళ్ళతో 
అయోనిచ్‌ :_* ఎవరు చెప్పినా అదే” 
సెశీల: “అంటీ మేమెదుకిత త్యాగ (అ) చేస్తున్నా మో, 
ఇంత్‌ మందికీ చెడ్డయినా యెొదుకిలా మా ఆదర్శాలకీ పా£టుపదు 
తున్నామోచెప్పీ వ్రుంటాడుగా రావు మోకు?” 
శారద;---ో ఉ ” సుఠశీల:-“ ఎందుకు ? ౫ 
రాత నమానత్వం, రాజకీయ స్వాతంత నము ఫొసి 
పుల విధ్యంసం. 
అయోాని-న్‌ ;“ గాంతి, అభివృద్ధి కొొఅకుకూడా ”' 
శారద:--ో* అవును విన్నాను. పోరుపడలేశ కొన్ని పునకాలు 
కూడా చదివాను” 
సుశీల:...అయితే మరి మోారెందుకువేరరు? మాతోపాటు మరు 
గూడా వుంటే యెంతచక్కగా వుంటుందో ఊహించండి | 


అయోనిచ్‌ :-- అనవసరమైన ఈ మనస్సర్థ లెందుకు 7 రావూ 
మీరూ విడిచి పోవడమెందుకు ? పతేచె వం అనుకునే మాభారత 
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నారీమణుల సాంపీదాయ పకారందూసినా, రావు యేదిచే సే 
అదిమోరు చేయవల్సిం బేగా ! 

శారదః--“ పతిరాతసుల్లో కలి స్తే దైవంయెలా అవుతాడు | 
సుల్లీల:-.- * అం పే 

శారద:-రావతసగుణాలు కలిగివుండడం. 

సుళిలః-ఏమిగుణాలు ? 

శారదః-ఇలా బలవంత పెట్టడం, వ్య రీ స్వాతం, త్యానికి అడ్హు 
తగలడం, మొదటిది. రెండవది స్వబుద్ధిని చంపుకుని అకిమూ? 
రము ( Fanatiesion ) గా వుండడము. అసత్య ప్రచారము 
ఇ అర ఆర గా ఆర్యా 
హూంస్క చార్జన్యళు కృతి ;మవిధానాలు, ముల న తజ జఇవన్ను 
"రావతసగుణాలుకావూ ? 

సుశిల;- స ఇవన్నీ రా. 0909 ల 

అయోానిచ్‌ :- ఇంకా చెప్పనీయి..*.*ఇంకా యేమివున్నాయో 
మోఆవ్షేపణలన్నీ ెప్పండి......తర్వాత మాక తోచింది 
మేము చెప్పుకుంటాము, 

శారదః-“ మోకు తోచకపోతే మివాళ్ళను అడిగి చెబుతారు 
కాకపోతే భొంబాయినుండి వసాయి జవాబులు మూడో 


నాటిక లా 
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ఉఅయోని-్‌ ;-ో నీవప్పుడే అవన్నీ తెలుసుకున్నా పే ! ౫ 

సుకీం:. * మూవారీ నిర్మాణ చరిత, మా పా సిగ్మాణము 
లు లు 

గురించి తెలుసుకుంే మీోారిట్లాఅనరు. మోరింకా చదువా? 

కొన్ని పు సకాలు యిలాటి అభి వ్యయాలు వెలిబుచ్చేయుందు. 


శారదః- అక్క రలేదు బాబూ. ఆవేళను భగవద్లీతా పారొయ 
కాసికి విషయోగి సే యెంతోలాభం. 

సుశీలా అయో చ్‌ విరగబడి నవ్వారు. 

సుశీల:-అయి తే మరి మీరిద్దరూ (రావూ శారద ) విడిపోనడం 
నిశ్చయమేనా గ 

శారద:-౪ దేకారణమె తే విడిపోక తప్పదు. 

అయోాని-చ్‌ :-చివరనాళ ఆలోచించుకోండి శాంతంగా ..... 
మేమంతా లేమూ ? నీవూ మావలి చదువుకున్న దానవు. మాకు 
భ్ర్తటులేరా ? మూ పార్టీ? కుణసీకు తెలియంది కాదు. ఇంకగలట 
మాతిమువుద్‌ గడు రాను తప్పకండావనాశ్సు. జగ 
కూడ ది జకుగుతు ది. 

శారద్క-మిాకు ఇం౦కొొక్క_దినం గడువు అడ ళలిరావ్రను. ఈ 
రో సాయంత 0 మీతో ఒం టఏవగానేను మ'"ట్లాటదిలుచు 
కున్నాను. ేపు వూయిష్టం వచ్చినట్లు చేయవచ్చును. 
అయోని-వ్‌ :-( నుల మొహం శీమారుచూాని :ముసీయుసి నవ్వు 
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తో) అలానే ..అయిలే మేము త్వరగా వెళాము శలవు” అని 
అయోనిచ్‌, సుశీల, టాన్యా వెళ్ళిపోయారు. 


ఎలాగో రావును ఒప్పించి గడువు యివ్పించింది అయోనిచ్‌. 

రావు మాతం ఆరోజంతా రుసగుసల్లో భార్యను తిడుతూ 
విసుంక్కు టూవున్నాడు. వదైనా పీయాణంవ్రంశే బావ్రుందు 
ననిపించింది అతనికి. ఆరోజే యేపనీ జరుగక్రండా వచ్చింది. 
సాయంత0 నాలుగింటేకే బయలుబేరి అయో చ్‌ యింటికి 
వెళ్ళాడు. ఆమె శారద మాట్లాడేటప్పుడు తాను పొంచివింటా* 
నని బతిమిలా ౧, ఉదేక ంతో బయటికి రాకుండా వుంటానం ఓ 
రావచ్చు “అంద అయోనిచ్‌ ” ఆ వాగ్గానం నేనివ్వ లేను. 
ఆమె మనగారవానికి లోపంగా మాట్లాడితే చేను భరించ లేను. 
“ అన్నాడురావు. అలా. అయితే ఏలులేదండి ” అయోనిడ్‌ 
ప్రహలాభంలేదనుక్‌' ని కామే)డ్‌ లలిత యింటి కెళ్ళి ఆమెతో 
ఈ విషయమం తా ఇప్ప అయోనిచి కూడా తెలవకొండా. శారదా 
అయోనిచ సంభావణ వినడానికి లలితను నియోగించాడు. 


శారద సుమారు ఎనమిది గంటలరాతి॥కి అయోనిచ్‌ 
వద్దికీ వచ్చింది. కళ్ళు మనోనిశ్చయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. 
చెక్కిళ్ళ మోదకన్నీటి చాటలు కనపడుతున్నాయి. స్పష్టంగా 
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వచ్చేరావటంళో నే యిటూ. అటూ చూచింది. ఎవరూలేరన్న 
ఇత a ~~ “ం త్‌ 

ట్టుగా చిన్ననవ్వు నవ్వి ఆప్యా మంగా ప)క్క-న కూ వోబెట్టుకుంది 

అయోానిచ్‌ . 


శారద:-సిస్టక్‌ అయోని క్ఞ ! మో అందరికం కె మిలో ఇంకా 
ఆ స్ర్రీత్వ ' ఆవిశాల దృ వుండడంవల మోాతో యింతచను 
వుగా వేడుకుంటున్నాను ...నాకు తేలుసు మోగు ఇలాంటి 
భావాలకు లొంగిపోరని అయినా మోకున్న పలుకుబడి నినే 
నరుగుదును. 

అయూని-చ :-(( సీట్టూర్చి ) నీవే[చేయవ 6టావునన్ను ! నాచేతిలో 
యేము' ది ? 

శారద:- “ పతి... ... పతి భిషపెట్టండి” అని ఒక్కు_న్ముడి వచ్చిన 
దుఃఖాన్ని భగంచ ₹క అయోని్య. వడిలో పడిపోయింది. 
అయోనిక:- (కళ్ళ నీళ్ళతో ) నేనేచేయగలను శారదా! 
లాభ లేదు. 

శారద:-ఆ సూరయ్యుకు చెప్పి బొంశాయినుండే, శావ్రు, నిశ్చ 
యం మాన్పించే పాయత ంచేయ గలుగు తారు. 

అయోని క్ట :- పీలులేదు శాదదా. నీవునమ్ము, వాళ్క్‌వినరు నేను 
చెప్పగూడదు. నన్ను తుమించు నేనేమి చేయ లేను. 

శారద:- కొండంత ఆళ తోవచ్చాను. మలో ఇంకా మిగిలిన్రన్న 
దయాళాయలకి/0ద తలదాచుకుందామనుకున్నాను, "కాని అవి 
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నిరుపయోగాలై న మో+/దులుగావున్నాయి. చివరకి మోలోగూ 
డా మోడీనీ వినే మోహృదయాస్ని గెల్బింది ..... ఇంక మూట 
లాడలేక పోయింది. కళ్ళుమూసుకుంది. కొంచంసేపు అంధ కారం 
తప్ప ఆమెశేమి కనపడలేదు. ఆ అంధకారంలో నుంచి మహా 
తమ్ముడు ఆతని ఆశ/మంలోనుండే శాంతియే  ఛారదకనులకు 
మిరుమిట్లు గొలుపునట్టు కనపడినాయి. తనొక ్తేకాక కాయి 
లాంటి అనాధలందరిటికి దిక్కె.వరను ప+శ్న కెలి౫ంగా మెకు. 
ఈ పృశ్నకు మహాత్ముడే ప్పత్యు తర మివ్వుగలడనుకుంది * శలవు 
అక్కా-శలనవు ” అని అయోనిచ్‌తోచెప్పి బనలుదే3ంది శారద 
“ఫలిత మేంచేశావు,? అని చివర సర్యాయంఅడిగి: ది జాలితోను, 
ఆళతోను అయోనిఛ్‌ వెళాను సారం మహాత్నునిత' కనే అకు 
గుతాను అనాబోటి అనాధల గ3౩యే కావాలో వారుయీమి 
వెబుతే అది చేసాను అని బేృతన గా అనేసి ది. తిగిమూంషకులటా 
నేరుగా న్పేపక్‌ కు దారితీసింది. అయోని-వ్‌ అదిరిపడింది. కాసి 


యేమనుఖందో ఒక నిక్టార్చ్పుకూడ విడిచింది. 


ఈ విషయమంతా పొంచివిెటూవ్ర న్న కా మే/డ. ఒలీత 
పరుగ్నాత్తీ వెళ్ళిరావుతో చెప్పింది రావునేరుగా స్టేహక్‌ కు చేర ఊఊ 
ఆమెను వారించాలనో లేక శిశ్నీంచాలెననో. ఇతని వెంట లలిత 
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అహింస 


యన్‌ రాజలీంగంగారు. 





"మా్య్యడ దు శా లయుము . అక్‌ జల్‌ (రట సద్బాకోక్‌ దహీణ, 


